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Foto di copertina: 

La Tefi Apparatebau Dr. Daniel KG ha esposto alla Mostra di Dusseldorf questo 
nuovo tipo di registratore che permette audizioni con una durata 24 a 46 mi¬ 
nuti senza interruzioni. L'apparecchio è stato anche esposto alla Fiera di Milano. 

(Associated Press Photo) 
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L’uso del radar si va estendendo sulle navi 
mercantili. 

La Luckenback Steamship Company ha an¬ 
nunciato che quanto prima impianterà 20 
installazioni radar sui piroscafi da carico e 
sulle navi passeggeri-merci di sua proprietà. 

L’impianti radar funzioneranno su una lun¬ 
ghezza d’onda di 10 cm con antenne di circa 
4 metri. 

Un tubo a raggi catodici di 40 cm di dia¬ 
metro consentirà di esplorare una distanza 
che potrà essere variata da un minimo di 45 
metri ad un massimo di 64 km. 

❖ 

La G.E.Co. ha realizzato un nuovo trasmet¬ 
titore per televisione da 5 kW funzionante su 
500 MHz. 

Grazie all’impiego di una nuova valvola a 
modulazione di velocità e di un nuovo tipo 
di antenna, la potenza effettivamente irradiata 
è di circa 20 volte, cioè 100 kW. 

❖ 

In seguito a recenti analisi spettroscopiche 
eseguite presso il NBS, sono stati identificati 
due nuovi elementi artificiali. 

Si tratta del Technetium (Tc) e del Prome- 
thium (Pm) che sono dei sottoprodotti della 
scissione dell’uranio e che non si trovano li¬ 
beri in natura. 


Nuovo tipo di valvola trasmittente ce¬ 
ramica costruita dalla General Electric 
Co. che permette di ottenere una po¬ 
tenza d’uscita di 1 kW sino a 900 MHz. 

Si tratta del tipo GL-6019, espressamen¬ 
te progettato per trasmettitori di tele¬ 
visione per altissime frequenze. 

(Eadio & Tel. News) 

La Allan Hancock di Los Angeles ha realiz¬ 
zato una sfera di esplorazione che verrà ca¬ 
lata nel mare a 3000 m di profondità e sulla 
quale verranno installati una camera da presa 
per televisione e dei riflettori per richiarare 
le scene da riprendere, Filluminazione natu¬ 
rale essendo ovviamente insufficiente. 


Tre redattrici della « Voce dell’A¬ 
merica» mentre ascoltano una tra¬ 
smissione ad onde corte. Si tratta 
di Elisa Diaz della sezione spa- 
gnuola, Aurora Dias della sezione 
portoghese e di Nicole de (a Me- 
slière della sezione francese. 

(Voice of America) 




AH’esposizione di Home Ideal di Londra 
è stato presentato un otofono estremamente 
leggero e che può essere contenuto dentro un 
cappello. 

L’apparecchio è collegato all’auricolare pie¬ 
zoelettrico mediante un filo sottilissimo, pra¬ 
ticamente invisibile. 

Questo apparecchio sostituisce vantaggiosa¬ 
mente quelli attualmente esistenti, che si ten¬ 
gono nella tasca del panciotto. 

❖ 

Un radar tascabile è stato recentemente 
presentato a Lille da M. Gambier, presidente 
della Federazione Nazionale dei Ciechi. 

Si tratta di un trasmettitore ad onde centi¬ 
metriche il quale, rivelando gli ostacoli, pre¬ 
viene il cieco mediante dei segnali acustici. 

L’unico inconveniente di questo apparecchio 
èj attualmente, il suo prezzo piuttosto elevato. 

Il Governo Francese è venuto in aiuto alla 
Federazione dei Ciechi accordando una sov¬ 
venzione di 30.000.000 di franchi, d’altra par¬ 
te anch’essa insufficiente. 

❖ 

Si è inaugurata il 5 giugno scorso la sesta 
assemblea del Comitato Consultivo Internazio¬ 
nale per la Radio dell’Unione Internazionale 
per le Telecomunicazioni. 

L’Assemblea dovrà prendere in esame le 
relazioni elaborate da ben 13 commissioni di 
studio e relative ad un gran numero di pro¬ 
blemi riguardanti Te radiocomunicazioni, tra 
cui la ripartizione delle frequenze disponibi¬ 
li, gli standard televisivi e vari nuovi metodi 
di trasmissione. 

A sua volta l’Assemblea provvederà a sten¬ 
dere una relazione al riguardo, avanzando pro¬ 
poste. I lavori cesseranno il 6 luglio. 

Con R.D.L n. 1745 del 7 dicembre 1942 
venne decretata, per tutta la rete nazionale. 



La più grande lente per un’ottica di 
Sohmidt che sia stata fino ad oggi co¬ 
struita è quella qui illustrata, messa 
in commercio dalla Polaroid Corpora¬ 
tion, che permette di ottenere un qua- 
d(ro dii mi 4,50 per 6. 

(E^adio & Tel. News) 

Funificazione della frequenza al valore nomi¬ 
nale di 50 Hz. 

Ora, a quanto pare, nel primo semestre del 
1952 verrà eseguito il cambio della frequenza 
nelle zone nelle quali la frequenza è ancora 
di 42 Hz. 

L’Universal Press comunica da Chicago che 
è stata annunciata la costruzione di una spe¬ 
ciale macchina calcolatrice elettronica, la qua¬ 
le, anzicchè eseguire operazioni matematiche, 
è capace di giocare agli scacchi. Questo gio¬ 
catore di scacchi elettronico sarà costruito nei 
laboratori della Bell ^Telephone. 


Questo « radilo telescopio » da circa 
15 mi. dii diametro è stato installato 
presso il Naval Research Laborato- 
ry per poter studiare i segnali 
radio provenienti dal sole, dalla 
luna e dalle stelle. Gli scienzia¬ 
ti sono del parere che, grazie 
all’uso di questo nuovo mezzo di 
ricerca, sarà possibile accrescere 
notevolmente le conoscenze sul- 
t’universo ed avere elementi per 
poter predire con notevole anti¬ 
cipo le condizioni del tempo e 
della propagazione delle radio¬ 
onde. 

(Radio & Tel. News) 
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Secondo la FCC, le 300 stazioni radio e le 
100 stazioni televisive in funzione negli Stati 
Uniti avrebbero incassato nel 1950 circa 555 
milioni di dollari e F80% di esse avrebbe 
chiuso all’attivo il proprio bilancio, mentre 
nel 1949 solo il 66% si era trovato in queste 
condizioni. 

Allo scopo di migliorare il rendimento dei 
cavi sottomarini la Western Union disporrà 
al largo di Terranova, a 600 metri di profon¬ 
dità, un amplificatore sul cavo telefonico che 
collega gli Stati Uniti con l’Inghilterra. 

Questo amplificatore, che pesa ben 500 kg, 
permetterà di portare la velocità di trasmissio¬ 
ne da 300 a 600 lettere al minuto per le tele- 
scriventi. 


E’ in corso di costruisione presso i laborato¬ 
ri di ricerche della Marina Statunitense un 
gigantesco riflettore metallico del peso di 68 
tonnellate e dal diametro di 180 m. Si tratta 
di un nuovo tipo di telescopio destinato a sco¬ 
prire e registrare le radiazioni emesse dal so¬ 
le, dalle stelle e dagli ammassi stellari, noti 
col nome di radiostelle. 



Inoltre il gigantesco apparecchio potrà es¬ 
sere utilizzato per rilevamenti metereologici 
e altri studi atti a facilitare le radiocommu- 
nicazioni. 

Come è noto, gli astronomi hanno consta¬ 
tato che i getti di idrogeno incandescente 
proiettati nello spazio dal sole, al pari dei 
segnali emessi dalle radiostelle, influenzano^ 
le condizioni atmosferiche. 




Un nuovo Centro Internazionale di Studi è 
stato inaugurato ufficialmente da Sir John 
Cockcroft, direttore del Centro Atomico di 
Harwell, per l’addestramento dei medici e dei 
tecnici industriali nell’uso degli isotopi ra¬ 
dioattivi. 

La produzione dì sostanze radioattive, ini¬ 
ziata in America quale corollario della fab¬ 
bricazione della bomba atomica, ha assunto' 
grande importanza in Inghilterra da dove, ac¬ 
curatamente sistemati in appositi scomparti¬ 
menti situati nell’estrema punta delle ali de¬ 
gli aereoplani, partono ogni giorno spedizioni 
di isotopi dirette verso ogni parte del mondo. 

L’utilità delle sostenze radioattive è messa 
in evidenza non solo dal loro uso nelle dia¬ 
gnosi e nella cura di molte malattie, ma an¬ 
che dal loro impiego in molti altri campi,, 
come in veterinaria, in agricoltura e, in misu¬ 
ra sempre maggiore, nell’industria. 

E’ noto che gli isotopi radioattivi vengono 
adoperati da qualche tempo per il controlla 
del flusso del petrolio negli oleodotti e per 
l’esame fotografico dei prodotti dell’industria 
pesante; un’applicazione più recente è costi¬ 
tuita dall’uso di materiale radioattivo per la 
misura di prodotti che hanno uno spessore in¬ 
feriore al millesimo di cm. 

Barriere radioattive sostituiscono ormai le 
basculle automatiche di controllo nei più mo¬ 
derni impianti di inscatolamento e dell’im- 
pacchettamento dei prodotti di molte indu¬ 
strie. 

Isotopi radioattivi vengono inoltre usati per 
evitare gli incendi provocati dalle scariche 
elettriche statiche. 


I programmi destinati ai bambini costituisco¬ 
no il 10-15% dei progr^'ammi dì televisione negli 
Stati Uniti ed una notevole parte di essi è de¬ 
dicata alla trasmissione di spettacoli di mario¬ 
nette che mandano in visibìlio non solo ì pic¬ 
coli, ma anche ì grandi. 

(Voice of America) 
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IL RIVELATORE 
AD INDUZIONE 


Il piccolo ricevitore a modulazione di fre¬ 
quenza che qui si descrive costituisce la pri¬ 
ma applicazione pratica del rivelatore ad in¬ 
duzione. 

Realizzato in Olanda nei Laboratori Amroh, 
questo ricevitore adopera solo 4 valvole più 
la raddrizzatrice. 

La sua messa a punto è semplice e richie¬ 
de solamente un comune oscillatore modulato. 

Il circuito del ricevitore è illustrato in fi¬ 
gura 1. 

Il rivelatore era stato progettato original¬ 
mente per le cosidette valvole gated-beam, ma 
è stato adattato dall’A. per essere usato con 
una comune valvola pentagriglia od una con¬ 
vertitrice triodo-esodo; i risultati che si ot¬ 
tengono sono praticamente uguali di quelli 
che si otterebbero le valvole gated-beam. 

Le valvole convertitrici multigriglia hanno 
due griglie di controllo separate, schermate 
staticamente una dall’altra mediante la griglia 
schermo, che è polarizata positivamente. Se un 
segnale viene applicato alla prima griglia, la 
più vicina al catodo, il fascio elettronico vie¬ 
ne modulato. 

Dopo aver attraversato la prima griglia 
schermo positiva, il fascio viene ritardato dal¬ 
la seconda griglia controllo negativa ed av¬ 
viene la formazione di una nuhe elettronica 
la cui densità dipende dal numero di elettro¬ 
ni partiti dal catodo. Poiché esiste un effetto 
capacitivo fra questa nube elettronica e la se¬ 
conda griglia di controllo, nel circuito di gri¬ 
glia scorre una piccola corrente capacitiva. 
Questa corrente può essere aumentata accor¬ 
dando il circuito di griglia sulla frequenza 
del segnale in entrata e ciò produce sostan¬ 


zialmente una tensione ad alta frequenza sul¬ 
la seconda griglia di controllo sfasata di 90^^ 
rispetto alla tensione d’entrata. 

Se la frequenza del segnale in entrata va¬ 
ria, come è il caso della FM, varia anche la 
differenza di fase. Entrambe le griglie con¬ 
trollano la corrente anodica della valvola ed 
il loro effetto combinato dipende dalla diffe¬ 
renza di fase, in maniera che la corrente di 
placca varia al variare della frequenza del se¬ 
gnale in entrata. 

Questa relazione può essere resa lineare ini 
una maniera molto semplice e consiste nell’ac- 
cordare il circuito oscillante ausiliario, posto 
nel circuito della seconda griglia di control¬ 
lo, sulla portante del segnale FM e nell’asse- 
gnare a questo circuito oscillante un Q ap¬ 
propriato. Il fattore di merito del circuito 
oscillante può essere opportunamente corretto 
disponendo in parallelo delle resistenze. 

Un metodo più elaborato è quello che con¬ 
siste nell’inviare a questo circuito oscillante 
un segnale dalla placca nella giusta relazione 
di fase, ottenendo così un effetto reattivo e rag¬ 
giungendo lo stesso risultato senza alcuna per¬ 
dita di guadagno. 

L’azione limitatrice del rivelatore ad indu¬ 
zione è sufficentemente buona e non giustifi¬ 
ca l’impiego di uno stadio limitatore sepa¬ 
rato, che costituirebbe un lusso. 

L’uscita di bassa frequenza è sufficiente per 
pilotare uno stadio finale di potenza diretta- 
mente. Non solo; se per quest’ultimo è usata( 
una valvola ad alta pendenza può anche es¬ 
sere applicata una controreazione per dimi¬ 
nuire la distorsione. 

Fra vari tipi di valvole che possono essere’ 
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usate per il circuito rivelatore, la Philips AK2 
è la più consigliabile. 

Fra i tipi americani è invece consigliabile 
la 6K8, che però richiede una tensione di 
schermo sensibilmente maggiore. Anche la 
6A7 compie bene la funzione, ma la sua usci¬ 
ta è più bassa. 

Altri tipi di valvole potranno probabilmen¬ 
te essere usate, ma esse dovranno avere in 
ogni caso una bassa capacità fra le griglie di 
controllo. \ 

Il circuito rivelatore ad induzione può es¬ 
sere adoperato anche con ricevitori a stadi 
accordati, ma, tenuto conto delle alte frequen¬ 
ze usate per la radiodiffusione a modulazione 
di frequenza, il circuito supereterodina resta 
il più indicato. 

Si possono adoperare circuiti di media fre¬ 
quenza comportanti un unico- circuito accor¬ 
dato su 20 o 25 MHz. 

Per lo stadio di media frequenza è consi¬ 
gliabile l’uso di una valvola ad alta penden¬ 
za e sul catodo sarà opportuno disporre una 
resistenza di piccolo valore per aumentare la 
stabilità. 

Poiché questo ricevitore è stato progettato 
in Europa, dove molte zone sono servite da 
un unica stazione FM, non è previsto un con¬ 


densatore variabile di accordo. L’aggiusta¬ 
mento sulla stazione viene pertanto effettua¬ 
to mediante il compensatore C2 e facendo 
ruotare una spira in corto circuito in prossi¬ 
mità deU’induttanza deU’oscillatore, come è 
illustrato in dettaglio in fig. 2. 

La L3 è costituita da 4 spire di filo da 1,5 
mm spaziate di 9 mm e con un diametro di 
9 mm. 

L’antenna é accordata mediante Gl. 

L2 è costituita da 3 spire di filo da 1,5 mm 
di 12,5 mm di diametro spaziate 9 mm. LI è 
costituita da 2 spire avvolte esternamente al¬ 
la L2. 

Gli stadi di MF possono essere accordati sia 
mediante un nucleo sia mediante dei compen¬ 
satori. L’induttanza per essi richiesta è di cir¬ 
ca 1,5 micro-H. 

Poiché il rivelatore ad induzione é sensibi¬ 
le ai campi elettrici, il trasformatore d’ali¬ 
mentazione dovrà essere opportunamente 
orientato. Per eliminare il ronzio potrà esse¬ 
re opportuno collegare entrambi i capi del 
primario a massa attraverso delle capacità. 

Una piccola calamita a ferro di cavallo, po¬ 
sta in prossimità del rivelatore, farà scompa¬ 
rire qualunque traccia residua di ronzio. 

L’indicatore di sintonia é indispensabile per 
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questo ricevitore; la corrente che circola nor¬ 
malmente varia da 0,5 a 1 mA. 

Per eseguire l’accordo del ricevitore si ap¬ 
plicherà un segnale modulato a 20 o 25 MHz 
o si allineeranno i circuiti di griglia e di plac¬ 
ca dello stadio di MF fino ad udire il segna¬ 
le con la massima intensità; nello stesso tem¬ 
po si avrà anche la massima indicazione dello 
strumento. 

Quando entrambi i circuiti saranno stati por¬ 
tati in risonanza, si accorderà il circuito au¬ 
siliario; questo accordo si eseguirà in modo 
da aversi la minima lettura dello strumento 
con il compensatore di reazione posto sull’a¬ 
nodo alla minima capacità. 

Giunti a questo punto si applicherà un se¬ 
gnale e si accorderà il circuito di antenna, re¬ 
golando nello stesso tempo la posizione del- 
Finduttanza d’antenna e l’accoppiamento in 
maniera che ló strumento legga almeno 0,1 
mA al di sotto del valore che si legge in as¬ 
senza del segnale. 

Eseguendo piccole variazioni nell’accordo di 
entrambi i circuiti accordati del rivelatore si 
farà sì che le deflessioni dell’indice dello 
strumento al di sopra e al di sotto del valore 



Fig. 2 — Particolare dell’indiit- 
tanza dell’oscillatore per regolare 
la frequenza al valore desiderato. 
E’ impiegata una spira in corto 
circuito che viene conveniente¬ 
mente orientata. 


in assenza del segnale siano della stessa en¬ 
tità quando il ricevitore é accordato su un 
segnale a modulazione di frequenza. Il punto 
di accordo corretto sta a metà strada fra la 
più alta e la più bassa lettura dello strumen¬ 
to; ai due estremi il suono é distorto e di cat¬ 
tiva qualità. 

Nel corso del primo quarto d’ora l’oscilla¬ 
tore varierà un po’ la propria frequenza, ma 
dopo di ciò esso si manterrà stabile. 



Fig. 3—11 circuito della fìg. 1 è previsto per l’ascolto di un’unica stazione: per 
poter eseguire l’accordo sulla gamma riservata alla FlVf le varianti da apportare 
sono poche e sono illustrate in questa figura. 
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Un dispositivo per la 

GHIANm AUTOMATICA 


Poiché è richiesta una tensione di alimen¬ 
tazione del dispositivo di 6 V CC, viene usato 
un rettificatore per raddrizzare la tensione di 
iìlamento di 6 V ; questa tensione viene quin¬ 
di filtrata mediante una capacità di 1.000 mi- 
cro-F, 10 V. 

L’apparecchio richiede una certa messa a 
punto. 

Verranno applicati al raddrizzatore i 6 V CA 
e si agirà manualmente sul relè ” piate ”. La 
molla di questo relè verrà aggiustata in ma¬ 
niera che essa eserciti la massima tensione al- 
Farmatura, naturalmente consentendo che que¬ 
sta possa venire attratta. Ciò darà una costan¬ 
te di tempo di circa mezzo secondo al relè, 
nel senso che dovrà trascorrere questo inter¬ 
vallo di tempo dall’istante in cui il magnete 
viene attivato fino al momento in cui il relè 
entrerà in azione. 

Si applicheranno quindi le tensioni di fila¬ 
mento e di placca alla valvola. 

Senza alcun segnale applicato si regolerà il 
potenziometro di catodo finché il relè ” piate ” 
entri in azione e quindi si varierà la rego¬ 
lazione finché esso si disattivi. Questa è la 
posizione più sensibile. 

Il filtro dovrà respingere tutti i segnali che 
non fanno parte degli impulsi di chiamata, 
diversamente sarà necessaria una regolazione 


del valore induttivo di T2. Si applicherà 
infine un segnale di BF di frequenza eleva¬ 
ta all’entrata ed il relè anodico entrerà in 
azione. 

Inviando il segnale sotto forma d’impulsi 
entrerà in azione il selettore. 

Questo apparecchio, è soggetto occasional¬ 
mente a falsi allarmi, ma ha il vantaggio di 
permettere anche la chiamata a gruppi. Per 
fare un semplice esempio supponiamo che vi 
siano quattro stazioni munite di un simile di¬ 
spositivo e che i numeri per ciascuna di esse 
siano i seguenti; A-1224, B-3222, C-1242, D-1422. 
Queste stazioni possono venire chiamate indi¬ 
vidualmente con questi numeri, ma possono 
anche venire chiamate a coppia nella manie¬ 
ra seguente: AB-324, AC-126, AD-144, BC-342, 
BD-522, CD-162, a terzine: ABC-36, BCD-72, 
ABD-54, ACD-18. Tutte le stazioni possono 
infine venire chiamate assieme formando il 
numero 9. 

L’Autore ha realizzato l’apparecchio descrit¬ 
to usando un dispositivo di costruzione in¬ 
dustriale, il Fleet Controls della Hammarlund 
Mfg. Co. 

Non riteniamo sia necessario dare suggeri¬ 
menti su quella che può essere una disposi¬ 
zione dei compoinenti in quanto essa non è 
affatto critica. 

(Continua a.pog. 47) 


Viene descritto in questo articolo un dispo¬ 
sitivo per chiamata automatica che consente 
di porre all’erta una o più stazioni nei pe¬ 
riodi che i loro operatori non sono (( in aria )). 
Il dispositivo ha ovviamente utilissime ap- 
plic^azioni, specie nelle comunicazioni di 
emergenza.\ 

L’apparecchio è previsto per essere coman¬ 
dato con degli impulsi, come quelli che ven¬ 
gono prodotti da un combinatore telefonico. 

Il circuito è illustrato in fig. 1; l’uscita di 
BI^' del ricevitore è sconnessa dall’altoparlan¬ 
te per mezzo del relè ” operate ” ed è in¬ 
viata ad un filtro passa-alto. 

L’impulso di chiamata di BF a frequenza 
elevata, passando attraverso il filtro, viene 
rettificato dal cristallo 1N34, oppure da un 
rettificatore al selenio, sviluppando una ten¬ 
sione, che è positiva rispetto la massa. 

La valvola 6AG5 viene fatta lavorare in 
condizione tale che il relè ” piate ” rimanga 
normalmente aperto, ma venga attratto quan¬ 
do la nota dell’impulso diminisca l’effettiva 
polarizzazione. 

Quando il relè ” piate ” è attivato la cor¬ 
rente scorre nel magnete di avanzamento del 
selettore (N.d.R.: In Italia questi relè sono 
reperibili fra il materiale surplus) facendo 
avanzare la spazzola. 


Quando il relè ” piate ” si disattiva, viene 
inviata corrente al magnete di richiamo del 
selettore. 

Se la spazzola del selettore viene arrestata 
in un punto di reiezione il relè ” lime ” vie¬ 
ne attivato ed invia corrente al magnete di 
richiamo del selettore, che riporta la spazzo¬ 
la a zero. Quandoi il punto invece non è col¬ 
legato per la reiezione la spazzola rimane in 
quel punto. 

Mentre avviene la sequenza degli impulsi 
viene inviata corrente al relè ” lime ” ogni 
volta che viene raggiunto il punto di reie¬ 
zione, ma se gli impulsi sono sufficentemente 
rapidi questo relè non entra in funzione a 
causa della sua costante di tempo. Assegnan¬ 
do la giusta sequenza agli impulsi la spazzola 
del selettore avanza fino al punto 9 attivando 
il relè ” operate ”, che connette in circuito,, 
l’altoparlante. 

Il magnete di avanzamento del selettore è 
collegato attraverso i contatti del relè ” lime ”, 
in maniera che entrambi i magneti del selet¬ 
tore non vengano attivati nello stesso tempo. 

Osservando il circuito possiamo vedere che 
la spazzola del selettore non può raggiunge¬ 
re il punto 10 in quanto già sul punto 9 vie¬ 
ne azionato il relè ” operate ”, facendo ces¬ 
sare gli impulsi. 
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Descriveremo brevemente, in questo articolo, un semplice otofono, cioè un amplifi¬ 
catore per sordità, costruito in Francia dalla Société Industrielle de Spécialités Acoustiques. 

Si tratta in effetti di un semplice amplificatore di bassa frequenza alla cui entrata 
è connesso un microfono il quale raccoglie i suoni, mentre alFuscita è disposto un’aurico¬ 
lare che viene piazzato alForecchioL 

Naturalmente Talimentazione di questo apparecchio è effettuata a mezzo di batterie* 

Per questo genere di apparecchi è necessario, per ovvie ragioni, utilizzare dei com- 
ponenti miniatura allo scopo di realizzare ingombri estremamente ridotti. Sfruttando la 
tecnica dei proximity fuses, sviluppatasi nel corso delFultima guerra mostidiale, si è potu¬ 
to ottenere negli ultimi anni un notevole progresso nel campo degli otofoni. 

Il circuito deH’apparecchio descritto è illustrato in fig. 1; elenchiamo qui quelle che 
sono le sue caratteristiche principali. 

Il microfono usato è del tipo piezoelettrico a sospensione elastica, per diminuire 
per quanto possibile i rumori dovuti allo sfregamento della scatola contro i vestiti. 

La curva di risposta del microfono è studiata in maniera da compensare i punti di 
minore resa delFauricolare piezoelettrico, allo scopo di assicurare alFinsieme una curva 
per quanto possibile piatta nel campo di frequenze da 400 a 3.000 Hz. 

L’apparecchio è compatto e racchiude nella sua scatola tutti gli elementi, ivi com¬ 
presa l’alimentazione, costituita da pile e da un piccolo accumulatore alcalino. 

L’apparecchio è costituito da tre stadi di amplificazione, realizzati con valvole subminia¬ 
tura di tipo pentodo. 

Le prime due valvole sono amplificatrici della tensione microfonica. Esse sono 

disposte con i filamenti in serie, in quanto la tensione di alimentazione di ciascuna di 
esse è la metà della tensione di alimentazione, e cioè di 0,62 V. 

Il microfono è collegato alla griglia controllo della prima valvola. 

La griglia schermo e la placca sono collegate alla tensione positiva di alimentazione 
da 22,5 V attraverso delle resistenze di carico appropriate alle caratteristiche delle valvole. 

L’accoppiamento fra i primi due stadi è quello classico a resistenza e capacità; nel 
circuito d’ingresso della seconda amplificatrice possono venir inserite mediante un com¬ 
mutatore delle resistenze di valore diverso per ottenere una preventiva regolazione del 
volume a 3 livelli diversi, secondo una legge logaritmica; questo commutatore è disposto 

nell’apparecchio in alto a destra. Nella prima posizione di questo commutatore il circuito 

di alimentazione è interrotto, nella seconda posizione esso è aperto sulla posizione R6, 
nella terza posizione sulla posizione R6 ed R7 più R8 in parallelo, nella quarta posizione 
su R6 più R8 in parallello. 

Lo scopo di questa comando è quello di poter effettuare rapidamente la regolazio¬ 
ne del volume sonoro in funzione della intensità media dei rumori raccolti. 

La regolazione fina verrà invece effettuata mediante il regolatore di volume poten- 
ziometrico disposto nel circuito d’entrata della valvola finale. 


Quest’ultima valvola, destinata all’amplificazione di potenza, è anch’essa una val¬ 
vola miniatura del tipo pentodo, il cui filamento viene acceso cojn tutta la tensione for¬ 
nita dalla pila, cioè con 1,2 V. 

In questa valvola, come nelle precedenti, la griglia di soppressione è collegata al 
catodo nell’interno della valvola stessa. 

L’apparecchio possiede una presa esterna a 5 contatti prevista per l’impiego di un 
auricolare piezoelettrico o magnetico e per effettuare l’alimentazione mediante pile esterne. 

Quando viene impiegato l’auricolare piezoelettrico, che ha un’elevata impedenza, 
esso viene collegato alla placca della valvola finale mediante una capacità da 10.000 pF, 
che si lascia attraversare dai segnali di BF, mentre blocca la tensione di alimentazione che 
danneggerebbe l’auricolare. 

La placca è collegata all’alimentazione a 22,5 V attraverso il primario del trasfor¬ 
matore di uscita. Adoperando un auricolare magnetico, oppure un vibratore magnetico 
per via ossea (nel caso di sordità dell’orecchio interno), essi verranno collegati al secon¬ 
dario del trasformatore d’uscita. Il rapporto di questo trasformatore è in discesa in quan¬ 
to l’impedenza dell’auricolare, o del vibbratore magnetico, sono sempre molto basse; in 
quest’ultimo caso è anche necessario che la valvola d’uscita fornisca una certa potenza. 

Come abbiamo prima accennato, è prevista la possibilità di alimentazione mediante 
pile esterne e in questo caso il terminale positivo) dell’elemento da 1,2 V verrà collegato al 
punto <c A » e quello della batteria da 22,5 V al puntoi <( B » mentre i poli negativi delle 
due pile verranno collegati al contatto comune. 

L’alimentazione esterna sarà rappresentata da pile di più grande capacità, e quindi 
di maggiore ingombro, e verrà usata tutte le volte che si vorrà evitare il consumo delle pile 
entrocontenute, che sono più costose. 

La scatola potrà essere costituita in materia plastica o in metallo; in entrambi i 
casi essa dovrà possedere una siiperfice il più possibile liscia per evitare tutti i rumori 
dovuti allo strofinamento della scatola contro i vestiti. Se essa sarà di materia plastica, sarà 
opportuno metallizzarla internamente per evitare induzioni dovute a correnti esterne, par¬ 
ticolarmente quelle della rete, sull’apparecchio). 

Naturalmente in corrispondenza del microfono vi saranno uno o più fori per per¬ 
mettere che questo posa captare le onde sonore. 

Le dimensioni dell’apparecchio descritto sono le seguenti: larghezza in alto 64 mni, 
in basso 61 mm, altezza 104 mm, spessore in alto 23 mm, in basso 20 mm. 

Il consumo di corrente è di 30 mA per i filamenti e 0,4 mA per l’alimentazione 
anodica. 
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A. Coenraets - La Radio Revue - Maggio 1951 


L’oscillatore di bassa frequenza è oggigior¬ 
no uno strumento indispensabile per il tec¬ 
nico che vuole lavorare con serietà. La sua 
realizzazione tuttavia lascia perplesso il co¬ 
struttore, in quanto la ritiene laboriosa. 

Qualora si volesse realizzare un oscillatore 
a battimenti è necessario prendere alcune 
precauzioni per ottenere una conveniente sta¬ 
bilità ed un segnale con una forma d’onda 
sinusoidale. A parte il fatto che un oscillato¬ 
re a battimenti non è di facile messa a punto, 
Finsieme richiede come minimo uno stadio 
oscillatore fisso a frequenza stabilizzata (even¬ 
tualmente a quarzo), uno stadio oscillatore a 


frequenza variabile tarato, uno stadio mesco¬ 
latore molto accuratamente progettato e, poi¬ 
ché il segnale d’uscita che così si ottiene è 
relativamente debole, uno stadio amplificato- 
re di potenza con circuito adattatore d’impe¬ 
denza all’uscita. 

Il circuito che presentiamo è invece un’o¬ 
scillatore a resistepza e capacità di un’estre¬ 
ma semplicità, che non fa uso di alcuna in¬ 
duttanza, che non richiede nessuna messa a 
punto e, una volta eseguito l’ultimo collega¬ 
mento, il costruttore può essere certo di ot¬ 
tenere i risultati desiderati. Esso si compone 
di uno stadio oscillatore, al quale può essere 



Circuito elettrico dieiroscìllatore R-C. Si tratta di un « phase shift oscillator» in cui la reazione 
è ottenuta mediante l'impiego di una rete di sfasamento a tre sezioni. 


aggiunto uno stadio adattatore d’impedenza. 

Il segnale ottenuto è perfettamente sinusoi¬ 
dale e la sua ampiezza può raggiungere il cen¬ 
tinaio di volt senza bisogno di alcuna am¬ 
plificazione. 

L’Autore adopera l’apparecchio che si de¬ 
scrive da alcuni anni con piena soddisfazione. 

Sorvolando sulla teoria del funzionamento 
dei circuiti R-C, ci dilungheremo sulla parte 
realizzativa. 

Il circuito usato è illustrato in fig. 1. 

Viene impiegata una valvola 6SJ7 che è 
montata come normale amplificatrice. 

In derivazione al circuito di carico è dispo¬ 
sto un circuito sfasatore costituito da 3 sezio¬ 
ni, ciascuna delle quali sfasa il segnale di 60^ 
(quindi 180^ in tutto); quest’ultimo viene 
iniettato alla griglia di comando. Il potenzio¬ 
metro PI serve a dosare l’iniezione, in modo 
da ottenere l’effetto reattivo necessario per 
uversi l’innesco delle oscillazioni, mantenen¬ 
do una buona forma d’onda del segnale; que¬ 
sto potenziometro verrà allo scopo regolato 
al limite d’innesco. 

Un leggero ritocco può essere necessario 
passando da un banda all’altra ma lo scarto 
^ di piccola entità e non disturba Foperaziorie. 

Il valore della frequenza generata varia li¬ 
nearmente con il valore della capacità im¬ 
piegata. E’ possibile ottenere qualunque fre¬ 
quenza da qualche Hz fino a 10.000 Hz. 

La seguente formula permette di ottenere la 
frequenza in funzione della capacità adoperata: 
850.000 


C 

^ove F è espresso in Hz e C in pF. 

Da questa relazione si ricava la successiva, 
mediante la quale è possibile conoscere la 
capacità per una determinata frequenza: 

850.000 

— . 

F ■ • / 

Per esempio, se noi vogliamo ottenere una 
:frequenza di 1.000 Hz, i condensatori dovran¬ 


no avere ciascuno un valore di 850.000yi.000 
~ 850 pF. 

Poiché i condensatori del commercio han¬ 
no una precisione nell’ordine del 10%, lo stes¬ 
so errore verrebbe a ripercuotersi sulla fre¬ 
quenza generata. Per un’esatta regolazione 
della frequenza viene utilizzato un condensa¬ 
tore variabile a 3 sezioni, ciascuna da 500 pF^ 

Per coprire la gamma da 10.000 a 17 Hz 
senza « buchi » occorrerebbe poter formare 
tutti i valori di capacità compresi fra 50 e 
50.000 pF, ma per arrivare a questo risultato 
con dei condensatori variabili da 500 pF, bi¬ 
sognerebbe prevedere circa 100 gamme. Oc¬ 
correrebbero quindi un commutatore a 3 vie 
e 100 posizioni e ben 300 condensatori! 

Accontentandosi di dodici ganinie si può 
usare un commutatore di tipo corrente ad 11 
posizioni, più un punto morto; si viene così 
ad avere qualche «buco», specialmente in 
corrispondenza delle frequenze più basse, ma 
ciò non costituisce un vero inconveniente per 
Fuso corrente. 

La tabella che segue fornisce i valori del¬ 
le gamme coperte e le corrispondenti capa¬ 
cità adoperate 

La capacità più bassa é dell’ordine dei 
50 pF, e per ottenerla é sufficente chiudere 
a fondo i compensatori del condensatore va¬ 
riabile. 

Dalla placca della 6SJ7 viene raccolto il 
segnale, che viene . applicato al potenziometro 
R9 da 0,5 M-ohm attraverso una resistenza da 
100 k-ohra. 

Quest’ultima ha lo scopo di evitare che la 
capacità del circuito esterno possa modificare 
il valore della frequenza prodotta. 

Il cursore del potenziometro R9 é collegato 
direttamente alla griglia della valvola 6C5 e 
nello stesso tempo ad un terminale del com¬ 
mutatore di uscita, in corrispondenza della 
posizione ” alta impedenza ”. 

La funzione della 6C5 non "^é quella di am¬ 
plificare il segnale, ma di permettere di poter 
prelevare un’uscita a bassa impedenza sul ca¬ 
todo. 

(Continua a pug, 47) 


Gamma 

Gamma di frequenza 

Variazione di 

capacità 

Capacità in parallelo 

1 

10.000 

— 1.550 

50 

— 550 


_ 

2 

1.550 

— 810 

550 

— 1.050 

'500 

pF 

3 

810 

— 550 

1.050 

— 1.550 

1.000 

» 

4 

550 

— 415 

1.550 

— 2.050 

1.500 

» 

5 

415 

— 330 

2.050 

— 2.550 

2.000 

» 

6 

330 

— 275 

2.550 

— 3.050 

2.500 

» 

7 

275 

— 240 

3.050 

— 3.550 

3.000 

» 

8 

210 

— 185 

4.050 

— 4.550 

4.000 

» 

9 

168 

— 153 

5.050 

— 5.550 

5.000 

» 

10 

120 

— 112 

7.050 

— 7.550 

7.000 

» 

11 

85 

— 81 

10.050 

— 10.550 

10.000 

» 

12 

43 

— 41 

20.050 

— 20.550 

20.000 

» 


'l 0 Selezione Radio 


Selezione Radio J 










































































STUB FILTRO 
COASSIALE 


James A. Craig - Elee- 
Ironics - Giugno 1951 


Per attenuare segnali interferenti o determinate radiazioni spurie ed armoniche si può 
usare, sia in ricezione che in trasmissione, uno « stub », costituito con del cavo coassiale, 
in funzione di filtro. 

Questo mezzo, indubbiamente economico, permette di attenuare ih segnale indeside* 
rato fino a circa 30 db. 

Praticamente vengono usati due « stub », uno per la reiezione ed uno per la cor¬ 
rezione, come è illustrato in fi g. 1. 

Se adoperati in ricezione gli « stubs » possono essere costituiti da cavo coassiale con 
dielettrico solido (per es., il tipo RG58-U), mentre se adoperati in trasmissione essi devono 
essere costituiti dallo stesso tipo di cavo usato per trasferire 1 energia dal trasmettitore 
all’antenna. 

I dati approssimati per determinare la lunghezza dello « stub » reiettore possono 
essere desunti dalla fig. 2. 

Un pezzo di cavo, alcuni centimetri più lungo del necessario, verrà collegato in un 
punto qualsiasi della linea di trasmissione, possibilmente in prossimità del trasmettitóre 
o del ricevitore. 

Quindi, usando un grosso ago, o un altro strumento accuminato, si cortocircuiterà, per¬ 
forando la calza esterna, il cavo in vari punti, procedendo nell’operazione dall’estremo 
libero verso quello collegato alla linea. 

Si prenderà nota in corrispondenza di quale punto si ha la massima attenuazione 
del segnale indesiderato e si eseguirà in questo punto un collegamento di cortocircuito per¬ 
manente, tagliando l’eccesso di cavo. 

Come si può osservare nella fig. 3 lo « stub » reiettore causa una certa attenuazione 
anche in corrispondenza di frequenze prossime a quella del segnale indesiderato. 

A questo inconveniente si ovvia disponendo un secondo « stub », detto correttore 
(v. fig. 1), che, a seconda dei casi, può variare in lunghezza da quasi zero a mezza lun¬ 
ghezza d’onda. E’ il valore della frequenza desiderata che determina quale lunghezza verrà 
ad assumere lo « stub » correttore. 
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Questo « stub » verrà messo a punto esattamente come lo « stub » reiettore, solo che 
si procurerà di avere la minima attenuazione del segnale desiderato. 

Se lo « stub » correttore sarà esattamente un quarto d’onda, alla frequenza deside¬ 
rata esso presenterà un valore d’impedenza infinito. 

Se più corto di un quarto d’onda, esso presenterà una reattanza induttiva progressi¬ 
vamente inferiore, mentre se più lungo esso presenterà una reattanza capacitiva progressi¬ 
vamente inferiore. 

In entrambi i casi l’ammontare della reattanza dipenderà da quanto questo « stub » 
è più corto o più lungo di un quarto d’onda. 

La fig. 4 mostra cosa avviene quando lo, « stub » è più lungo o più corto di un quar¬ 
to d’onda e permette di determinare le relazioni fra il segnale interferente a quello desi¬ 
derato. 

Così, per esempio, se la frequenza desiderata / è 40 MHz e la frequenza interferente 
è 25 MHz, la frequenza interferente sarà fra 0,5 f e 0,75 /. 

La curva inferiore mostra che in questo intervallo la reattanza dovuta allo « stub » 
reiettore è capacitiva, mentre la curva superiore mostra che lo « stub » correttore deve 
presentare una reattanza induttiva e che quindi esso deve essere più corto di un quarto 
d’onda. 

Non è necessario determinare in precedenza di quanti centimetri più lungo o più 
corto di un quarto d’onda dovrà essere lo « stub » correttore, in quanto la lunghezza esatta 
verrà trovata sperimentalmente seguendo il procedimento di messa a punto prima indicato. 

Tuttavia le curve di fig. 4 permettono di predeterminare con molta approssimazione 
la lunghezza finale. Così, per l’esempio prima citato, possiamo sapere che lo « stub » cor¬ 
rettore avrà una lunghezza inferiore di 1/8 d’onda e si potrà tagliare il cavo di questa lun¬ 
ghezza ed iniziare i saggi di cortocircuito in prossimità dello stesso valore. 

Vi sono poi alcuni casi speciali da tenere in consideraziqne. 

Così se il segnale interferente è approssimativamente 1/2, 1/4 o 1/8 della frequenza 
desiderata, non si possono adoperare gli « stubs » in quanto lo « stub » di reiezione avrebbe 
lunghezza pari alla lunghezza di un onda intera o a multipli della stessa sia per la frequen¬ 
za desiderata che per quella interferente, causando forte attenuazione. 

In compenso, se il segnale interferente ha frequenza esattamente doppia della fre¬ 
quenza desiderata, non è più necessario lo « stub » correttore in quanto lo « stub » di reie¬ 
zione, lungo mezza onda, è lungo un quarto d’onda per la frequenza desiderata, presen¬ 
tando in corrispondenza di questa un valore d’impedenza infinito. 
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Un adattatore per la 


REGISTRAZIONE 

MAGNETICA 


Llyod B. Hust 
ÌLixaio & Tel. News 
Maggio 1951 



Ci sono parecchi motivi per i quali un co¬ 
mune amplificatore non può essere usato tale 
quale per effettuare la registrazione magne- 
lica. 

Infatti inviando Tuscita di un amplificatore 
ad un registratore magnetico, il segnale regi¬ 
strato risulta di piccola ampiezza, con un bas¬ 
so rapporto segnale/disturbo e sommamente 
distorto. 

Ciò è dovuto principalmente alla relazione 
non lineare esistente fra un segnale registra¬ 
tore a corrente costante e la caratteristica di 
magnetizzazione del materiale di registrazione. 

L’applicazione di una corrente continua di 
polarizzazione nel corso della registrazione, 
consente di ottenere notevoli miglioramenti, 
sia per quello cbe. riguarda l’ampiezza, sia 
per quello che riguarda la qualità del segna¬ 
le registrato, ma rimane sempre il problema 
del basso rapporto segnale/disturbo. 

Quest’ultimo inconveniente viene invece su¬ 
perato adoperando per la polarizzazione una 
corrente alternata a frequenza ultrasonica. 

In altre parole la registrazione viene effet¬ 
tuata mescolando il segnale ultrasonico con il 


segnale audio sul materiale di registrazione. 

Quando un segnale di BF di un normale 
amplificatore viene inviato alla testina di re¬ 
gistrazione unitamente ad una tensione CA 
da 25 a 50 kHz, il segnale impresso sul ma¬ 
teriale di registrazione, sia esso nastro o filo, 
si risolve in una magnetizzazione ad opera 
della quale, effettuando l’ascolto attraverso il 
medesimo amplificatore, risulta una risposta 
di frequenza simile a quella illustrata dalla 
curva di fig, 1. 

Da questa curva si può desumere che per 
avere la massima fedeltà l’amplificatore per la 
registrazione o l’ascolto, oppure entrambi, de¬ 
vono essere equalizzati sia per le frequenze 
più alte che per le frequenze più basse dello 
spettro. 

Il metodo più comune consiste nel pre-esal- 
tare le frequenze elevate e nel post-esaltare le 
frequenze basse, od entrambe. 

In questa maniera si diminuisce la possibi¬ 
lità di saturare il materiale in corrispondenza 
dei segnali medi della gamma di risposta. 

Un moderno amplificatore di registrazione 


differisce da un amplificatore comune prin¬ 
cipalmente per due aspetti. 

In primo luogo esso ha incorporata una 
sorgente di alta frequenza per la polarizza¬ 
zione e in secondo luogo è prevista la possi¬ 
bilità di esaltare nella fase di registrazione le 
frequenze elevate e quelle basse durante Fa- 
scolto. 

Inoltre esso deve essere anche in grado di 
fornire una tensione ultrasonica sufficiente per 
eseguire la cancellazione di segnali preceden¬ 
temente registrati. 

L’adattatore che qui si descrive dà la pos¬ 
sibilità di adoperare un comune amplifica¬ 
tore per gli scopi della registrazione, e ciò 
con una spesa assai bassa e senza dovere mo¬ 
dificare internamente Famplificatore stesso. 

L’adattatore è costituito da un oscillatore 
capace di fornire la necessaria polarizzazione 
ultrasonica per la registrazione e per la can¬ 
cellazione dei segnali registrati. 

Esso è realizzato in maniera tale che può 
venire collegato ad un’amplificatore in pochi 
minuti. 

E’ previsto un commutatore che permette di 
effettuare le necessarie commutazioni alle en¬ 
trate ed alle uscite dell’amplificatore e di ap¬ 
plicare nello stesso tempo la tensione anodica 
aU’oscillatore ultrasonico. 

Un interuttore separato (S2) permette di 
staccare il collegamento dall’uscita dell’am¬ 
plificatore durante l’ascolto per evitare effet¬ 
ti reattivi. 

Questo apparecchio funzionerà bene con la 
maggior parte delle testine di registrazione ad 
alta impedenza che si trovano sul mercato. 

La tensione di cancellazione sviluppata è 
sufficiente ad attivare le bobine di cancella¬ 
zione a bassa impedenza. 

L’Autore ha adoperato questo adattatore con 
il registratore a nastro mod. 815 della Shuré. 

Con altri registratori si sono ottenuti ri¬ 
sultati egualmente buoni. 

Nel caso che la testina di registrazione fos¬ 
se del tipo a bassa impedenza, la tensione di 
cancellazione verrà sempre prelevata dall’av¬ 
volgimento LI, mentre che il segnale di BF 
verrà prelevato dal secondario del trasforma¬ 
tore d’uscita. 

Le induttanze deU’oscillatore LI ed L2 po¬ 
tranno essere costruite nel modo seguente. 

La prima metà di LI, costituita da 100 spi¬ 
re di. filo da 0,45 mm smaltato, è avvolta in 
un unico strato su di un supporto di 12 mm 
di diametro, lungo circa 60 mm, occupando 
una lunghezza di circa 43 mm. L2 verrà av¬ 
volta sopra questa metà di LI ed allo scopo 
si munirà il supporto di due ganasce di fi¬ 
bra; si isolerà un avvolgimento dall’alto me¬ 
diante della tela isolante e si avvolgeranno 
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Fig. 1 — Curva di risposta di frequen¬ 
za del nastro magnetico. 


1.000 spire di filo da 0,25 mm smaltato con 
una copertura cotone, effettuando una presa 
in corrispondenza della 275^ spira. 

Sarà difficile avvolgere la bobina a strati, 
ma si cercherà di renderla quanto più è pos¬ 
sibile cilindrica. 

Questo secondo avvolgimento verrà anch’es- 
so coperto mediante della tela isolante e 
quindi su di esso verrà avvolta la seconda 
metà di LI, che consiste in altre 100 spire di 
filo da 0,45 mm smaltato. 

L’inizio della seconda metà di LI sarà con¬ 
nesso alla fine della prima metà della mede¬ 
sima; entrambi gli avvolgimenti verranno ese¬ 
guiti nella stessa direzione. 

L’Autore ha realizzato l’adattatore che si 
descrive su un piccolo chassis di cm 10 X 12,5 
X 5. 

Lo chassis è stato tenuto sufficentemente al¬ 
to per poter accogliere nella sua parte sotto¬ 
stante l’induttanza dell’oscillatore; diversa- 
mente le armoniche prodotte dall’oscillatore, 
e da esso irradiate, potrebbero interferire con 
le stazioni di radiodiffusione quando si regi¬ 
stra un programma radio ed il ricevitore si 
trova nelle vicinanze del registratore. 

I collegamenti fra l’amplificatore e l’adat¬ 
tatore saranno schermati, come è indicato in 
circuito. 

Per prelevare le tensioni l’Autore è ricor¬ 
so ad uno zoccolo di valvola octal e ad un 
supporto per valvola, unendoli fra loro co¬ 
me indicato in fig. 3; le connessioni indicate 
sono per una valvola a fascio, come la 6V6 
o la 6L6, ma naturalmente si potrà adattare 
il dispositivo a qualunque altro tipo di val¬ 
vola. 

Poiché possono essere presenti in diversi 
amplificatori tensioni diverse, il valore di R2 
verrà aggiustato per avere l’esatta tensione 
anodica occorrente. La tensione anodica più 
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Fìg. 2 - Circuito dell’actattatore per la registrazione magnetica 
Leggenda: TO MIC INPUT OF AMPLIFIER: «''a P,''®®® ,4®' 
catore: TO 6.3 V A.C. IN AMPLIFIER: Ai 6,3 V •'«"La™P;;*®%‘®''®i Jp®, ® 

PLIFIER: Al massimo positivo ‘'®'Pa"V‘ìl'^f?i?rn®iin%”LY“BAV^°HEAD-^ Alfa” testfn\ 
SiiS- Alln massa d'eli amiplifiicatore: TO RECORD-PLYBALK ntAU, Alia lesiina 

registraTione-asSo^ ERASE HEAD: Alla testina di cancellazione. 


appropriata per la 6V6 oscillatrice e di 275 
volt, ma non si tratta di un valore critico; 
tuttavia, con tensioni anodiche superiori ai 
300 volts l’oscillatore tende a fornire un’on¬ 
da distorta, che influisce sulla fedeltà di re¬ 
gistrazione. 

Il segnale di bassa frequenza viene inviato 
dalla placca della valvola finale attraverso ad 
un condensatore da 0,25 micro-F, in serie 
con una resistenza da 25 k-ohm, alla testina 
di registrazione. L’altro capo della testina di 
registrazione è collegato a massa. 

La tensione di polarizzazione è inviata alla 
testina, attraverso un condensatore di 150 pF 
a mica, dalla placca della valvola oscillatrice. 

L’avvolgimento di cancellazione viene ali¬ 
mentato dal secondario (LI) della bobina 
oscillatrice. 

Il condensatore C6 viene fatto risuonare con 
l’avvolgimento della testina quando questa 
viene usata per la lettura. 

Il valore di questo condensatore potrà va¬ 
riare fra 0,002 a 0,01 micro-F; un valore che 
si adatta alla maggioranza dei casi è di 0,005 
micro-F, ma per ottenere la migliore resa de¬ 
gli acuti il valore di C6 verrà trovato per ten¬ 
tativi. 

Per non introdurre modifiche neirampliii' 
cattore non vengono usati altri filtri correttori. 

Nella fase di registrazione il controllo del 
tono verrà regolato per avere una massima ri¬ 
sposta delle alte frequenze, mentre nella fase 
di lettura esso verrà regolato per avere la 
massima resa dei bassi. 

In alcuni casi non è necessaria una compen¬ 
sazione della frequenza, ma solo una leggera 
esaltazione dei bassi nella fase di lettura. 


Potrà darsi che sia necessario regolare la 
quantità della tensione alta frequenza di po¬ 
larizzazione. Generalmente un segnale con ele¬ 
vata distorsione ed alto rumore di fondo sta 
ad indicare una insufficente tensione di po¬ 
larizzazione, mentre la polarizzazione è ecces¬ 
siva quando si ha una cattiva resa degli acuti. 

La tensione di polarizzazione può essere 
regolata aumentando o diminuendo il valore 
di RI. 

Continua a pag. 45) 



Fig. 3 — Per prelevare le tensioni dal- 
ramplifìcatore l’A. è ricorso ad uno 
zoccolo di valvola e ad un supporto oc- 
tal; i collegamenti indicati vanno bene 
per una valvola finale a fascio del ti¬ 
po 6V6 o &L6. 
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Lo sviluppo della navigazione radio, del ra¬ 
dar e di altri sistemi richiedenti un massimo 
rapporto segnale-disturbo ha condotto allo 
studio di sistemi amplificatori con una banda 
passante molto stretta. 

Nei normali circuiti amplificatori accordati 
Tina limitazione alla acutezza di banda è data 
dalla resistenza associata al circuito oscillante 
usato. 

Una semplice soluzione al problema consi¬ 
ste nell’impiego di una rete attiva che for¬ 
nisca energia da far dissipare dalla compo¬ 
nente resistiva del circuito oscillante, in ma¬ 
niera che l’effetto di questa venga neutraliz¬ 
zato. 

Con l’uso di queste reti attive, note col no¬ 
me resistenze negative, si ha la possibilità 
pratica di aumentare il Q dei circuiti oscil¬ 
lanti. 

Consideriamo per esempio un circuito ac¬ 
cordato che abiba una resistenza equivalente 
in parallelo R. Il valore iniziale del Q sarà: 

R 

- Qo =- 

L 

Supponiamo di porre, in derivazione a que¬ 
sto circuito oscillante, una rete attiva cop una 
determinata resistenza negativa; questa può 
venir combinata con la resistenza positiva del 
circuito secondo le normali leggi della com¬ 
binazione delle resistenze in parallelo: 

(—Rn) R R Rn 

Reff = -— = - 

(—Rn)-fR Rn —R 

Il nuovo valore risulta ovviamente maggiore 
di quello originale e corrisponde al prodotto 
del fattore di merito originale per un coeffi¬ 
ciente uguale al rapporto delle due resistenze. 

In altre parole 

Qeff Rn 

-=-- ( 1 ) 

Qo Rn —R 


Allo scopo di ottenere questa reazione ne¬ 
gativa furono sperimentati numerosi sistemi 
quali quello sfruttante remissione seconda- 
lia dei tetrodi (dynatron) o la formazione di 
un catodo virtuale fra lo schermo ed il sop¬ 
pressore (transitron). 

Ma i risultati più soddisfacenti si ottengono 
usando una reazione negativa con una valvo¬ 
la amplificatrice a vuoto. E questo è il siste¬ 
ma che si descrive in questo articolo. 

Tralasciando la trattazione analitica del prin¬ 
cipio, esaminiamoi come possa essere effet¬ 
tuata praticamente una realizzazione del ge¬ 
nere. 

Il circuito che è stato usato è quello illu¬ 
strato in fig. 1 ed i risultati ottenuti sono ri¬ 
portati nella curva di fig. 2. Queste curve 
sono state ottenute applicando una frequenza 
variabile a tensione costante al moltiplicato¬ 
re del Q attraverso uno stadio separatore e 
misurando la tensione d’uscita come funzio¬ 
ne della frequenza. 

Si può passare da una curva molto piatta 
(no feedback curve), che corrisponde ad un 
Q di 112, alla curva più acuminata, cui cor¬ 
risponde un Q di 15.000. 

Questi diversi valori di banda passante si 
possono ottenere col medesimo circuito, re¬ 
golando l’effetto reattivo, e precisamente la 
resistenza variabile Rf da 50 k-ohm. 

Il caso dela curva più piatta, cioè quella in 
corrispondenza della quale si ha assenza di 
reazione, si ottiene ovviamente per un valore 
di Rf uguale a oo ,quando il circuito funziona 
come un normale cathode follower. 

Le curve successive si ottengono riducendo 
il valore della resistenza di reazione fino ad 
un valore critico, che corrisponde, nel caso 
in oggetto, a circa 29.300 ohm. Il valore mas¬ 
simo del Q di 15.000 è il limite massimo ot¬ 
tenibile con questo circuita. 

La teoria lo prevede, e la pratica l’ha con¬ 
fermato, che la forma della curva di risposta 
non viene alterata moltiplicando il Q. 

L’esatto valore critico della resistenza Rf 
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può essere facilmente ricavato mediante l’e¬ 
quazione (1). Agli effetti pratici questo valo¬ 
re può essere assunto semplicemente 1/4 del 
valore d’impedenza del circuito oscillante e 
se il circuito lavora appropriatamente si ma¬ 
nifesterà l’innesco per valori di Rf inferiori 
a questo valore. 

Il sistema di polarizzazione adoperato ha lo 
scopo di aumentare la stabilità aumentando il 
prodotto Gm.Rk; in questo modo è possi¬ 
bile adoperare una resistenza catodica di ele¬ 
vato valore senza con ciò aumentare eccessi¬ 
vamente la polarizzazione di griglia e ridur¬ 
re quindi Gm. / 

L’impiego di un pentodo, come in fig. 3A, 
permette di ottenere una stabilità notevolmen¬ 
te maggiore di quella che si potrebbe otte¬ 
nere con un triodo. La griglia schermo deve 
essere bypassata al catodo, diversamente là 
valvola lavorerebbe da triodo. 

Se è richiesta soltanto una moderata molti¬ 
plicazione del Q, può funzionare egregiamen¬ 
te anche il circuito di fig. 3-B, In questo la 
prima sezione è usata come moltiplicatrice del 
Q e la seconda come amplificatore con griglia 
a massa. Lo sfasamento deve essere ridotto al 
minimo per evitare variazioni di frequenza 
quando viene modificato il fattore di molti¬ 
plicazione del Q. 

Il segnale d’entrata, per ottenere i migliori 
risultati, deve essere relativamente basso. 

Le esperienze condotte con la 6AK5 hanno 
mostrato che con tensioni d’ingresso superio- 

{Continua a pag. 45) 
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Fig. 1 A - Circuito ohe impiega per la 
moltiplicazione del «Q» un pentodo. 

Fig. 1 B - Quando è richiesta solo una 
modesta moltiplicazione del Q » sì 
può adoperare un doppio triodo; la pri¬ 
ma sezione è la moltiplicatrice del <c Q 
mentre la seconda sezione è un’amplifì- 
catrìce con grìglia a massa. 



PERCENTAGE DEVIATfON FROM IN HUNQREDThS OF A PERCENT 


Fig. 2 — Queste curve ci mostrano come il « Q » possa essere variato entro amipi 
limiti con la regolazione della resistenza variabile Rf che determina il grado di 
reazione dei circuito. Da un « Q » di 112 in assenza di reazione si può giungere ad 

Q » dì 15.000. 


INTERRUTTORE 
ELETTRONICO 
A TEMPO 

J. H. Lucas - Electronic Application Bulletin 
Febbraio 1951 


L’utilità degli interruttori a tempo non ha 
bisogno di essere illustrata. 

Essi hanno innumerevoli applicazioni pra¬ 
tiche sia nel campo industriale, sia in vari 
campi tecnici. 

Esiste una grande varietà di interruttori a 
tempo di tutti i generi: meccanici, pneuma¬ 
tici, idraulici ed elettrici. Fra i tipi elettri¬ 
ci il tipo a resistenza e capacità possiede no¬ 
tevoli vantaggi ed è ampiamente adoperato 
per ottenere ritardi fino a circa mezzo minuto. 

Il limite di ritardo è costituito dai valori 
di resistejiza e di capacità che possono venire 
usati. Infatti il massimo valore di resistenza 
dipende dalla qualità dell’isolamento del cir¬ 
cuito, mentre il massimo valore di capacità è 
limitato dal costo e dall’ingombro del con¬ 
densatore. 

Non è da tutti risaputo che, adoperando 
una valvola termoionica in unione ad un cir¬ 
cuita a resistenza e capacità, è possibile au¬ 
mentare notevolmente la costante di tempo. 

Un circuito di questo genere è illustrato in 
fig. 1, dove il condensatore C è disposto fra 
la placca e la griglia di una valvola, la quale 
produce un’effetto di molto maggiore capacità 
ai capi della resistenza di griglia R2. Ciò è 
dovuto al ben noto effetto Miller che si ma¬ 
nifesta particolarmente negli amplificatori di 
alta frequenza. 

Addottando un circuito di questo genere si 
può operare un ritardo dell’ordine di 10 mi¬ 
nuti o più. Adoperando questo circuito e re¬ 
golando il relè in maniera che esso venga at¬ 
tivato con una corrente di 3 mA, con una 
tensione di 250 V anodici e di 140 V sullo 
schermo, si riuscì ad ottenere un ritardo di 
ben 12 minuti. 

I valori usati nel circuito furono : C — 4 mi- 
cro-F, RI — 50 k-ohm, R2 —-2 M-ohm. 

Quando l’alta tensione e la tensione d’ac¬ 
censione vengono applicate nello stesso mo¬ 


mento, in un primo tempo il condensatore si 
carica al valore della tensione di alimenta¬ 
zione E. Quando comincia l’emissione cato¬ 
dica la corrente anodica tende ad aumentare 
ed il potenziale anodico a diminuire, e ciò 
consente alla capacità C di scaricarsi attraver¬ 
so la resistenza di griglia R2 ; la conseguente 
caduta di tensione in R2 rende la griglia ne¬ 
gativa ed impedisce che la corrente anodica 
aumenti, e ciò avviene molto lentamente ed 
in funzione dei valori di C, R2 e del coef- 
ficente di amplificazione del circuito. 

In altre parole la costante di tempo C-R2 
viene ad essere moltiplicata per il coefficiente 
d'amplificazione della valvola. 



Fig. 1 _ Interrutore a tempo e- 
l'ettronìGo mediante il quale sì può 
operare un ritardio delTordìne 
dei 10 minuti. Per i vaiolai vedasi 
il testo. 
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Un circuito che si differenzia da quello ora 
illustrato è quello di fig. 2. 

La resistenza RI è qui trasferita nel circui¬ 
to catodico e in questo caso il potenziale ai 
capi del condensatore, che è inizialmente ze¬ 
ro, raggiunge un valore determinato a causa 
della caduta di potenziale che si forma ai ca¬ 
pi di RI. 

La caratteristica principale del circuito illu¬ 
strato in fig. 2 è che esso, una volta che ven¬ 
ga interrotta la tensione, può immediatamen¬ 
te rientrare in funzione in quanto il conden¬ 
satore C si scarica immediatamente attraver¬ 
so la valvola ed RI. Nel circuito di fig. 1 
invece la condizione essenziale è che il ca¬ 
todo sia inizialmente freddo. 

In questo modo, nel caso della fig. 2, an¬ 
che dopo una breve interruzione della ten¬ 
sione di alimentazione, per cui il catodo ri¬ 
manga alla temperatura di emissione, il cir¬ 
cuito è sempre in grado di produrre il ne¬ 
cessario ritardo. 

Se si desidera che la costante di tempo sia 
sempre uguale, il filamento della valvola verrà 
lasciato sempre acceso e verrà disposto un’in¬ 
terruttore sul circuito anodico. Il ritardo al¬ 
lora avrà inizio dal momento in cui verrà 
chiuso questo interuttore e non verrà com¬ 
preso il tempo necessario per il riscaldamen¬ 
to della valvola. 

Una prova eseguita usando una sorgente di 
alta tensione stabilizzata ha permesso di con¬ 
statare che il tempo di ritardo si manteneva 
uguale entro 1’!% in 6 misure successive ese¬ 
guite nel corso di 10 minuti. 



Fig. 2 — Circuito simile al pre- 
cecfente, ma col quale è possibi¬ 
le, anche dopo una breve inter¬ 
ruzione, ottenere la medesima co¬ 
stante di tempo nel ritardo. 



Stroboscopio 
di facile 
costruzione 

O. C. Vidden - Radio Eleclronics - 
Maggio 1951 


Uno stroboscopio per lo studio di parti in 
movimento può essere realizzato con pochi e 
non costosi componenti. 

Esso consuma una potenza trascurabile e 
può essere alimentato mediante pile a secco o 
qualunque altra sorgente che fornisca da 120 
a circa 250 V CC. 

Il circuito è fondamentalmente un oscilla¬ 
tore a rilassazione a frequenza variabile che 



Circuito elettrico dello stroboscopio de¬ 
scritto. Le due lampadine al neon sono 
sistemate in um riflettore, collegato al 
resto dell’apparecchio mediante un cavo 
a due condiuttorì di appropriata lun¬ 
ghezza. 


impiega lampade al neon. Queste sono mon¬ 
tate aU’estremità di un lungo conduttore a 
due capi, in maniera che la loro luce possa 
essere portata vicino e concentrata sull’og¬ 
getto in movimento. ^ 

Per un’ampia gamma di frequenza è neces¬ 
saria una resistenza variabile di elevato va¬ 
lore, ma l’Autore ha preferito adoperare due 
resistenze variabili da 9 M-òhm in serie. 

L’impiego di un doppio controllo della fre¬ 
quenza mediante i due potenziometri in se¬ 
rie consente di eseguire una regolazione fine 
della frequenza al valore più opportuno. 

La resistenza R serve a limitare la corrente 
circolante nelle due lampade; il valore più 
appropriato dipenderà dai tipi di lampade 
usate. I • 


r 


Popular Mechanics 
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Bass Reflex 
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Gli amatori dell’alta fadeltà possono ottenere con un normale altoparlante una eccel¬ 
lente resa delle note basse, senza rimbombi e fenomeni di risonanza. E’ infatti possibile 
esaltare i bassi costruendo una semplice cassetta di legno di forma e dimensioni appro¬ 
priate. Verrà usato del legno di due centimetri di spessore e la finitura esterna potrà venire 
intonata alFambiente. 

Tutte le dimensioni indicate nella tabella sono interne. La colonna A indica il dia¬ 
metro del foro circolare dell’altoparlante, B è la profondità della cassetta, C la larghezza 
e D l’altezza. Le dimensioni della finestra rettangolare, posta inferiormente al foro dell’alto¬ 
parlante, sono indicate nelle colonne E ed F. ^ 

Due rinforzi {hraces) posti internamente prevengono le risonanze meccaniche della 
cassetta. ^ 

Le pareti interne, tranne quella frontale sulla quale verrà fissato l’altoparlante -ver¬ 
ranno rivestite mediante uno strato di lana di vetro di circa 2,5 cm di spessore. 

Sia l’apertura dell’altoparlante che la finestra rettangolare verranno chiuse mediante 
della tela per altoparlanti. Il foro dell’altoparlante verrà centrato rispetto la larghezza e non 
l’altezza; il centro dell’altoparlante si dovrà trovare a circa 1/3 dell’altezza a partire dall’alto. 

La finestra inferiore verrà invece praticata quanto possibile vicina al foro dell’alto¬ 
parlante. 


26 Selezione Radio 


Selezione Radio 21 






DIMENSIONI 


Diam. Altop 

cm 

A 

cm 

B 

cm 

G 

cm 

D 

cm 

E 

cm 

F 

cm 

38 

34 

30 

59 

80 

32 

14 

30 

27 

27 

55 

72,5 

27 

13 

25 

22 

26 

50 

65,5 

21,5 

10,5 

20 

17 

24 

40 

55 

16 

9 



SIDE VIEW 



Aspetto e dimensioni della cassetta per altoparlante per l’esaltazione dei bassi. 
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Magneti permanenti 

• Plessey Iniernaiìonal Lid. - ll[ord 
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MILANO 
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Tel. 220.164 - 279.237 

Cambiadischi e giradischi ad una e a tre velocità 


I AUfTI 


Negli Stati Uniti è entrata recentemente in 
vigore una nuova regolamentazione per quan¬ 
to riguarda il radiantismo. 

Sono state istituite sei classi di licenze: 

Novice class. — L’esame, è semplice e la ve¬ 
locità di ricezione della grafia non deve es¬ 
sere inferiore a 300 parole all’ora. La poten¬ 
za massima consentita è di 75 W ed è obbli¬ 
gatorio il controllo a cristallo. Le gamme uti¬ 
lizzabili sono per la grafia da 3,70 a 3,75 MHz 
e da 26,96 a 27,23 MHz e per la fonia da 145 
a 147 MHz. 

Technician class. — Esame normale e rice¬ 
zione della grafia a 300 parole all’ora. Posso¬ 
no essere utilizzate tutte le bande superiori 
ai 220 MHz. Validità cinque anni. 

Conditional class. — Esame normale e ri¬ 
cezione della grafia a 780 parole all’ora. Pos¬ 
sono essere utilizzate tutte le bande per la gra¬ 
fia e le bande superiori ai 28 MHz per la fo¬ 
nia. Validità 5 anni. 

General class. — Come la precedente, solo 
che è richiesta una cultura tecnica maggiore. 

Advanced class. — Esame ancora più diffi¬ 
cile. Grafia 780 parole all’ora. Grafia e fonia 
su tutte le bande. Validità 5 anni. 

Amateur extra class. — Come la precedente 
solo ricezione della grafia a 1.200 parole al¬ 
l’ora. Per ottenere questo grado bisogna esse¬ 
re stati in possesso per due anni di licenza 
di una delle altre classi. Validità 5 anni. 

Per il rinnovo delle licenze bisogna poter 
dimostrare di avere svolto due ore di atti¬ 
vità negli ultimi tre mesi o cinque ore negli 
ultimi dodici mesi. Gli operatori devono es¬ 
sere sempre in grado di ricevere il morse ad 
una velocità almeno eguale a quella richiesta 
per la classe di licenza alla quale egli appar¬ 
tiene. 

Nel prossimo mese di agosto avrà luogo a 
Ginevra la International Extraordinary Admi- 
nitrative Radio Conference della lARU. 

A seguito di una polemica sorta fra la lARU 
e l’associazione cecoslovacca CAV in merito a 
questioni estranee al radiantismo, la CAV ha 
rassegnato le dimissioni da membra della 
lARU. Quest’ultima ha deplorato la decisione 
presa ed ha espresso la speranza che l’Asso¬ 


ciazione cecoslovacca torni ben presto a fare 
delle associazioni membre della International 
Amateur Radio Union. 

Il Radio Club Argentino è stato riconosciu¬ 
to ente di pubblica utilità e beneficia in que¬ 
sto modo di numerose facilitazioni concesse 
dal governo. 

Negli Stati Uniti è stata ritirata la licenza 
di trasmissione ad un radiante che produceva 
con le sue emissioni disturbi alla ricezione 
della televisione. E’ questa la prima volta che 
la FCC prende un provvedimento così ener¬ 
gico, ma d’altra parte trattasi di un caso ec¬ 
cezionale in quanto essa si è trovata di fron¬ 
te ad un rifiuto da parte del radiante di per¬ 
fezionare il proprio trasmettitore e di rispet¬ 
tare l’orario impostogli. 

D’altra parte la FCC, rendendosi conto che 
in molti casi la TVI è imputabile non al ra¬ 
diante, ma al ricevitore che non è costruito 
secondo i dettami della tecnica, intende pren¬ 
dere dei provvedimenti in maniera che il pro¬ 
prietario di un ricevitore possa essere garan¬ 
tito che il suo apparecchio è in grado di fun¬ 
zionare regolarmente entro un certo raggio 
intorno al trasmettitore, senza venire distur¬ 
bato da segnali di frequenza diversa da quel¬ 
la per la quale è stato progettato. 

Il 14 gennaio scorso VEIEA di Windsor, 
Nova Scoria, ha lavorato sulla banda dei 160 
metri HZIKE di Taif, Arabia Saudita. 

E’ questo il primo QSO fra il Nord Ame¬ 
rica e l’Asia sulla banda dei 160 metri e co¬ 
stituisce, inutile dirlo, il primato su questa 
banda. 

QST invita gli OM a prendere tutte le pre¬ 
cauzioni possibili per evitare di correre il ri¬ 
schio di essere folgorati dall’alta tensione del 
proprio trasmettitore e segnala il caso di John 
A. Jahne, W0CZY, che mentre mostrava al 
proprio figlio il funzionamento, del suo TX è 
statò colpito da una scarica, decedendo. 
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MONITONE 


UN PERFEZIONATO MONITORE PER J^ONIA E GRAFIA 


IL MONITONE 

La rivista « QST ò ha portato negli ultimi 
tempi numerose descrizioni di monitori, sia 
per telefonia che per telegrafia, e fra queste 
ricordiamo quelle dovute a W3QED, VE3QV, 
WIPRE. 

Il Monitone è nato dalle idee suggerite da 
questi Autori e costituisce al momento attua¬ 
le l’apparecchiatura più perfezionata del ge¬ 
nere. 

Dal circuito, illustrato in fig. 1, si osserva 
che esso è basilarmente simile al circuito de¬ 
scritto sul numero di settembre 1948 di «QST». 

Il segnale di AF, prelevato dal circuito d’ac¬ 
coppiamento d^antenna o dalla linea d’ali¬ 
mentazione, è inviato attraverso il jack d’en¬ 
trata J1 ad un circuito costituito dall’impe¬ 
denza RFCl, dal cristallo di germanio 1N34-A 
e dal condensatore C5. Il segnale rettificato 
viene inviato contemporaneamente all’oscil¬ 
latore ed alla sezione audio del circuito. 

Il circuito oscillatore è costituito dalla lam¬ 
pada al neon NE2, dal condensatore C6 e dal¬ 
le tre resistenze RIO, RII ed R12; la frequen¬ 
za delle oscillazioni, che viene controllata 
mediante RII, può variare da qualche centi¬ 
naio di Hz a circa 1000 Hz. Nell’elenco dei 


valori è indicato per questo potenziometro un 
valore di 3 M-ohm, ma si può usare un po¬ 
tenziometro da 5 M-ohm eliminando la resi¬ 
stenza fissa RIO. 

L’interuttore Sl-B serve ad includere o ad 
escludere Toscillatore. Quando l’apparecchio 
viene usato come monitore per la telefonia 
Toscillatore è escluso, mentre l’interuttore Sl-A 
è aperto; in questo modo il segnale rettifi¬ 
cato dal cristallo viene inviato al regolatore 
di volume R6 e quindi alla sezione amplifi- 
catrice della 6SL7-GT. 

Il circuito di alimentazione è tipico, tranne 
che invece di un’impedenza viene adoperata 
per il filtraggio una resistenza, R13, di circa 
50.000 ohm. 

La corrente anodica totale consumata dalla 
6J5 e dalla 6SL7-GT non supera i 5 mA e 
pertanto all’entrata del filtro si hanno circa 
400 V, che vengono ridotti a 250 adoperando 
un elevato valore per R13. 

L’apparecchio è stato realizzato su uno chas¬ 
sis di circa 1,5 mm di spessore largo 12 cm, 
profondo poco meno di 14 cm e munito di 
pannello frontale di cm 15. La foto mostra 
chiaramente come sia stato eseguito il mon¬ 
taggio di questo apparecchio. 
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Sul pannello frontale è praticato un foro 
dal quale è visibile la lampadina al neon; in 
questa maniera l’operazione di accoppiamen¬ 
to all’alta frequenza del trasmettitore viene 
resa molto più agevole. 

La disposizione delle parti non è critica. 

L’impiego del monitone è semplice. Il plug 
Pi verrà inserito nella presa di cuffia del ri¬ 
cevitore, mentre la cuffia verrà inserita nel 
jack J2 del monitore. 

Allo jack d’entrata JI verrà collegata 
una coppia di fili intrecciati che verranno por¬ 
tati in prossimità del punto donde si preleva 
Talta frequenza. 

Si accendefrà Fapparecchio e si chiuderà 
Tinterruttore SI-B; il trasmettitore verrà re¬ 
golato e verrà variata la posizione del di¬ 
spositivo di accoppiamento aU’AF, fintantoc- 
chè la lampadina al neon NE2 non entri in 
oscillazione. 

L’accoppiamento sarà sufficientemente stret¬ 
to quando si noterà la luminescenza nella lam¬ 
padina e si udrà centemporaneamente nella 
cuffia la nota di bassa frequenza. 

Poiché il campo in prossimità del sistema 


c]i accoppiamento dell’antenna può variare, 
passando da una gamma all’altra, si stabili¬ 
rà un accoppiamento tale che sia sufficiente su 
qualunque banda si lavori. 

Valori: 

CI — 0,005 micro-F, ceramico 
C2, C3 — 0,1 micro-F, carta 
C4 — 250 pF, ceramico 
C5 —' 100 pF, ceramico 
C6 — 0,01 micro-F, ceramico 
C7, C8 — 8 micro-F, 450 V, elet. 

RI — 6800 ohm, 1/2 W 
R2 — 1000 ohm, T/2 W 
R3 — 0,56 M-ohm 1/2 W 
R4, R5 — 1200 ohm, 1/2 W 
R6 — 1 M-ohm, pot. 

R7 — 22 k-ohm, 1 W 
R8 — 68 k-ohm, 1/2 W 
R9, RIO — 1 M-ohm, 1/2 W 
RII — 3 M-ohm, pot. 

R12 ^ 2,2 M-ohm, 1/2 W 
R13 — 47 k-ohm, 1 W 
R14 — 0,1 M-ohm, 1 W 
RFCl — 2,5 mH 
Xtal — 1N34, 1N51, ecc. 



Selezione Radio 31 






32 Selezione Radio 




H a m News 
Gen.-Febb. 1951 


L’ELECTROPHONE 

_ J 



Quasi tutti gli OM costruiscono il proprio 
trasmettitore, qualcuno anche il proprio rice¬ 
vitore, ma veramente pochi sono quelli che si 
«ostruiscono da se il microfono. Ciò è dovu¬ 
to principalmente al fatto che è molto 
difficile e costoso autocostruire un microfono 
«he sia di buona qualità. Il microfono che si 
descrive costituisce un’eccezione a questa re¬ 
gola in quanto esso è di facile realizzazione e 
di molto buona qualità. 

h^electrophone è un nuovo microfono a con¬ 
densatore che non richiede una sorgente ester¬ 
na di polarizzazione. Solo poche sono le par¬ 
ti necessarie per costruire questo microfono 
« ciascun OM può mettere assieme un micro¬ 
fono del genere in una serata. 

L’uscita che si ottiene è più alta di quella 
di un normale microfono a condensatore e se 
Telectrophone è realizzato con cura, la ten¬ 
sione d’uscita sarà pressapoco uguale a quel¬ 
la di un microfono a cristallo. 

I normali microfoni a condensatore consi¬ 


stono in una piccola capacità che viene varia¬ 
ta dalla pressione sonora che viene impressa 
su una delle placche di quésto condensatore. 
Se una tensione C viene applicata alle arma¬ 
ture, la corrente varierà al variare della ca¬ 
pacità. Attraversando una resistenza di valore 
relativamente elevato queste variazioni di cor¬ 
rente si risolvono in variazioni di tensione 
che vengono applicate all’entrata di un am¬ 
plificatore. La tensione fissa che viene appli¬ 
cata al microfono è detta tensione di pola¬ 
rizzazione. 

Con Telectrophone non è necessaria alcuna 
tensione di polarizzazione, in quanto esso 
possiede una sorgente interna propria che è 
costituita da un electret. Uelectret può essere 
paragonato ad un magnete permanente. Infat¬ 
ti, come il magnete permanente è una sor¬ 
gente continua di linee di forza elettromagne¬ 
tiche, così UTL electret è una sorgente continua 
di linee di forza elettrostatiche. Esso è di 
solito costituito da un disco di materiale iso- 
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lante sulle cui due faccie dimorano perma¬ 
nentemente cariche di segno opposto. 

La fig. 2 mostra come un’electret abbia una 
carica positiva sulla sua superfice superiore, 
una carica negativa in quella inferiore e co¬ 
me esso induca queste cariche su due placche 
formanti il microfono a condensatore. 

Gli electret non sono una novità, ma non 
esistono finora microfoni a condensatore che 
impieghino electret, benché sia sempre stata 
riconosciuta la possibilità teorica di costrui¬ 
re un microfono basato su questo principio. 

La parola electret è stata forgiata da Oli¬ 
ver Heaviside negli ultimi anni del secolo 
scorso per indicare un materiale con modi¬ 
ficazione permanente, ma il primo electret fu 
realizzato solo nel 1925. Esso è il cuore del- 
òeìVelectrophone e verrà realizzato con la mas¬ 
sima cura. 

Per ottenerlo ci si prowederà di un mate¬ 


riale isolante appropriato e gli si applicherà 
nello stesso tempo , del calore ed una tensio¬ 
ne CC sulle due faccie. Sia la temperatura che 
la tensione necessarie sono critiche, ma non 
tanto da poter causare degli insuccessi. 

E’ invece assolutamente indispensabile usa¬ 
re il materiale isolante appropriato per co¬ 
struire Velectret; si raccomanda la luche o il 
plexiglass o il kel-F, mentre un materiale che 
non dovrà venire assolutamente usato è il 
polistirene. Per distinguere il polistirene dal 
plexiglass o dalla luche basterà avvicinare un 
pezzetto del materiale ad una fiamma; men¬ 
tre il polistirene brucia con una fiamma fu¬ 
mosa, sia la luche che il plexiglass bruciano 
con una fiamma blù chiara^ 

Lo spessore si aggirerà su circa 1,5 mm ed 
il pezzo verrà tagliato a forma circolare; il 
diametro esatto dipende dalla custodia del 
microfono di cui si dispone. 
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Fig. 1 _ Questa figura ci mo¬ 
stra come relectret abbia ca¬ 
riche di segno opposto sulle 
due facce e come esso induca 
queste cariche sulle due plac¬ 
che che formano il microfono 
elettrostatico. 


Fig. 2 — L’eleotret viene forma¬ 
to sottoponendolo contempo¬ 
raneamente ad una sorgente 
di calore e ad un'elevata ca¬ 
rica elettrica, il materiale 
manterrà la carica indefini¬ 
tamente. 
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Fig. 3 — Una volta ottenuto 
i’electret si tratta di montare 
il microfono vero e proprio. 
La figura illustrata chiara¬ 
mente come ciò possa essere 
eseguito. 


Si disporrà quindi (v. fig. 3) la piastrina 
su di una lastra metallica avente una certa 
massa, mentre che sulla faccia superiore ver¬ 
rà invece applicata una piastrina metallica. 

Ci si dovrà quindi provvedere di una sor¬ 

gente di AT variabile da 1.000 a 10.000 V ; 
maggiore sarà la tensione usata e migliore sa¬ 
rà il risultato ottenuto per quello che riguar¬ 
da la sensibilità. Sarebbe consigliabile procu¬ 
rarsi una tensione tanto alta da non arrivare 
alla formazione di archi fra gli elettrodi. 

Un microfono soddisfacente è stato realiz¬ 
zato già usando una tensione di formazione di 

1.000 V, ma risultati migliori si ottengono con 

2.500 o 3.000 V e, avendone la possibilità, 

con 10.000 V. Si tenga presente che sono ne¬ 
cessari pochissimi micj-o-A di corrente. 

Sotto la piastra metallica inferiore verrà 
posta una sorgente di calore, che potrebbe es¬ 
sere un fornello a gas. 

Il polo negativo della tensione di formazio¬ 
ne verrà applicato alla placca inferiore, e nel¬ 
lo stesso tempo alla parte metallica del for¬ 
nello a gas, mentre il polo positivo verrà con¬ 
nesso all’elettrodo superiore. 

Prima di applicare la tensione si porterà 
ad una temperatura conveniente il materiale 
isolante; il plexiglass e la luche possono es¬ 
sere portate ad una temperatura di 140°C ed 
il kel-F può essere portato a 205‘’C. Queste 
temperature non sono ad ogni modo critiche. 

Quando sarà stata raggiunta la temperatu¬ 
ra giusta, si applicherà l’alta tensione, man- 
tenendola per circa due ore. Durante questo 
periodo la temperatura del materiale plastico 
verrà mantenuta al valore prima indicato. 

Dopo due ore si toglierà la sorgente di ca¬ 
lore, senza tuttavia togliere la tensione e 
quando il materiale isolante avrà raggiunta la 
temperatura ambiente l’alta tensione potrà 
essere staccata. 

Eseguita quest’operazione si tratterà di com¬ 
pletare il microfono. 

Ogni dilettante possiederà qualche custodia 
adatta allo scopo. 

La fig. 3 illustra un esempio di realizzazione. 

E’ adoperata una scatoletta per lucido da 
scarpe con un diametro di circa 7,5 cm. Sul 
coperchio verrà praticato un ampio foro cir¬ 
colare mediante un apposito attrezzo od un 


archetto, mentre alla parte inferiore della sca¬ 
tola verrà fissato un morsetto per microfono. 

Uelectret verrà disposto fra due fogli me¬ 
tallici; quello superiore sarà collegato a mas¬ 
sa, quello inferiore al morsetto: di uscita; fra 
l’elettrodo inferiore ed il fondo della scatola 
è disposto un blocco di materiale isolante al¬ 
lo scopo di isolare l’elettrodo inferiore del 
corpo del microfono. 

La chiarezza della figura ci esime da altre 
spiegazioni. 

Naturalmente il microfono può essere rea¬ 
lizzato in maniere molto diverse da quella 
suggerita. L importante è che lo sperimenta¬ 
tore tenga presente che la costruzione non è 
affatto critica e che quindi egli non sia esi¬ 
tante a realizzare questo microfono. 

W2UKL ha costruito e tenuto, in uso diver¬ 
si electrophones per oltre un anno e non ha 
riscontrato alcuna diminuizione nella tensio¬ 
ne d’uscita. 

Diversi sperimentatori hanno avuto agio di 
constatare che electrets hanno mantenuto la 
loro carica inalterata per una dozzina di an¬ 
ni, e ciò senza prendere speciali precauzioni 
per proteggerli dall’umidità. Nell’uso non si 
sono mai riscontrati inconvenienti e l’electro* 
phone può essere senz’altro inserito al posto 
di Un microfono a cristallo. 

La qualità è buona e perfettamente para¬ 
gonabile a quella di un microfono! a cristal¬ 
lo e l’uscita è di circa 0,02-0,03 V. 
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WAI, Workeil ili Italy 

1. — La rivista Selezione Radio istituisce il certificato W.A.I. Worked All Italy. 

2. ~ Questo certificato verrà conferito a tutti quegli OM che potranno dimostrare con 
cartoline qsl dji avere effettuato almeno un collegamento con ciascuna delle 18 regioni ita¬ 
liane sotto elencate. 

3. — I collegamenti, per essere validi agli effetti del rilascio del certificato, dovranno 
essere successivi al 1^ gennaio 1950 e dovranno essere stati effettuati tutti sulla medesi¬ 
ma banda. 

4. — Ogni certificato è relativo ad una determinata banda e pertanto potranno essere 
richiesti più certificati, ciascuno per una banda diversa (es. W.A.I. - 3,5 Me, WA.I. - 7 
Me, ecc.). 

5. — Non sono ritenuti validi i collegamenti effettuati con stazioni mobili e portatili. 

ELENCO DELLE REGIONI VALIDE PER 
IL RILÀSCIO DEL CERTIFICATO W.A.L 

1. Piemonte (II) 

2. Lombardia (II) 

3. Liguria (II) 

4. Venezia Tridentina (II) 

5. Venezia Euganea (II) 

6. Trieste (II, AG2, MF2) 

7. Emilia (II) 

8. Toscana (II) 

9. Marche (II) 

10. Umbria (II) 

11. Lazio (II) 

12. Abruzzi (II; 

13. Campania (II) 

14. Puglia (II) 

15. Lucania (II) 

16. Calabria (II) 

17. Sicilia (ITI) 

18. Sardegna (ISl) 

Le cartoline qsl dovranno venire inviate per l’esame, unitamente a tre coupons di ri¬ 
sposta per la copertura delle spese, al seguente indirizzo: Selezione Radio (W.A.L Award), 
Casella Postale 573, Milano, Italy. 



BOLLETTINO MENSILE DELLA SEZIONE ARI DI MILANO 

Redazione; Via Camperio, 14 - MILANO - Telefono 89.65.32 - Anno IV - H. 6 - Luglio 1951 


Problemi di Sezione 


Dobbiamo francamente ammettere di avere trascurato un po’ negli ultimi 
tempi quelli che sono problemi immediati di Sezione. 

Non vogliate però farcene una colpa, in quanto, come avete potuto con¬ 
statare voi stessi, c’erano altri problemi, di carattere generale, da risolvere 
ed ai quali è stato dato il diritto di precedenza. Solo una volta appianate 
queste difficoltà ci si può dedicare ai molteplici problemi relativi alla vita di 
Sezione. 

Purtroppo un’altra battuta d’arresto ci viene imposta dalla stagione 
estiva e per ora ci dobbiamo solo limitare ad esporre i nostri programmi, 
per metterli in pratica attuazione al ritorno dalle ferie. 

Il primo e più urgente problema da risolvere è quello relativo al 
locale. E’ vero che disponiamo attualmente presso l’AEI di una saletta per le 
riunioni del sabato e che possiamo disporre, per le riunioni di maggiore im¬ 
portanza, anche del salone. Ma ciò è assolutamente insufficiente: ci occorre 
un locale, anche piccolo, nel quale tenere un trasmettitore, una serie di 
strumenti di misura, una biblioteca, e nel quale si possano riunire, ogni volta 
che lo vogliano, i soci della Sezione. 

Negli scorsi mesi avevamo fatta presente questa nostra necessità ai mem¬ 
bri milanesi del Consiglio (vedasi « CQ Milano » N. 1-2) ma, malgrado le 
promesse d’interessamento, non si approdò a nulla. 

Premesso che fra i locali a disposizione della Segreteria, in via S, Paolo, 
c’è un locale che sarebbe adattissimo allo scopo, e che praticamente non 
viene utilizzato, premesso che la Sezione sarebbe disposta ad apportare il 
suo contributo alle spese di affitto, rinnoviamo su queste pagine la nostra 
richiesta, sperando che, nel clima del nuovo spirito di collaborazione fra TARI 
e le Sezioni, esga possa essere oggetto di un più attento e benevolo esame. 

Nel prossimo mese di settembre riprenderà l’attività di Sezione. 

Verrà svolto un ciclo. di conferenze su argomenti di carattere radian- 
tistico, riprenderanno le proiezioni di pellicole didattiche e documentarie 
inerenti la radio, la televisione e le altre branche affini dell’elettronica, ver¬ 
rà iniziato un corso di telegrafia, verranno organizzate visite agli impianti 
della Ra.L, verranno indetti dei concorsi, ecc. 

Da parte nostra però vorremmo vedere una più larga partecipazione dei 
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nostri soci a queste manifestazioni, par¬ 
tecipazione che ci spingerebbe a fare 
sempre di più e a fare sempre meglio. 

Il Consiglio di Sezione ha deciso di 
costituire in seno alla Sezione di Milano 
un gruppo di amatori del telecomando. 
Questi hanno molti problemi in comune 
coi radianti, seppure la tecnica ed anche 
i fini siano diversi. 

Gli amatori del telecomando hanno a 
che fare con apparecchiature riceventi e 
trasmittenti e pertanto sono sottoposti ad 
una legislazione che ancora non esiste 
e che quindi bisogna proporre ed ap¬ 
poggiare presso le Autorità ministeriali, 
analogamente a quanto s’è fatto e si sta 
facendo per il radiantismo. 

Attualmente gli amatori del teleco¬ 
mando sono slegati e disorganizzati e 
probabilmente molti di essi non sospet¬ 
tano nemmeno lontanamente che per 
svolgere la loro attività essi devono es¬ 
sere in possesso di una regolare licenza 
ministeriale. 

In questo modo contiamo anche di por¬ 
tare aH’ARI molte giovani reclute, dan¬ 
do in questo modo il via a quel piano di 
ampliamento e di sviluppo della nostra 
Associazione, tendente a far entrare nel 
suo seno nuovi elementi che, per un mo¬ 
tivo o per l’altro s’interessano di radio- 
tecnica. 

BCI e, perchè no, anche TVI, ecco un 
altro scottante problema... 

Qualcosa su quest’argomento l’abbiamo 
già detto in un nostro precedente edito¬ 
riale e qualcosa avevamo promesso di 
fare. 

La Sezione intende anzitutto provve¬ 
dersi di una semplice ed adeguata appa¬ 
recchiatura che le permetta di eseguire, 
con la collaborazione di un funzionario 
della Ra.I., dei sopralluoghi per l’accer¬ 
tamento delle responsabilità nei casi di 
BCI che venissero segnalati. 

Vogliamo fare osservare qui che il no¬ 
stro punto di vista, cioè che il più delle 
volte le interferenze alla radiodiffusione 
ed alla televisione non sono imputabili 
airOM, bensì al ricevitore malamente 
progettato o costruito, è condiviso dalla 
Federai Communication Commision ame¬ 
ricana la quale, allo scopo di chiarire le 
responsabilità nel caso di disturbo, inten¬ 
de munire gli apparecchi riceventi co¬ 
struiti secondo i dettami della tecnica di 
un certificato che garantisca all’acquiren¬ 
te che esso è in grado di ricevere, senza 
essere disturbato da segnali di frequenza 
diversa da quella per la quale è stato 
progettato, entro un certo raggio dal tra¬ 
smettitore. 

Ciò è, più o meno, quanto avremmo 


trovato opportuno anche in Italia, ma 
da noi non c’è la FCC... 

I casi di BCI attualmente vengono tut¬ 
ti segnalati alla Sezione, ma in ogni caso 
consigliamo gli OM, ritenuti a torto o a 
ragione responsabili di disturbi alla ra¬ 
diodiffusione, di mettersi tempestivamen¬ 
te in contatto con la Sezione. 

E ora una buona notizia per gli « ha- 
bitués » della BCI: con molta probabili¬ 
tà quanto prima entrerà in funzione nel¬ 
la zona di Milano un trasmettitore di te¬ 
levisione. Hi.... 

E ora, amici carissimi, non ci resta che 
augurarvi buone ferie, e arrivederci a 
settembre. • 


NOTIZIE 

La Direzione dell’USIS di Milano è 
stata assunta dal signor Philip Conley. 

Organizzato dalla Sezione di Padova 
in occasione della XXIX Fiera Campio¬ 
naria, si è svolto il 17 giugno scorso il 
IV Raduno Triveneto, che è stato carat¬ 
terizzato, oltre che da una perfetta orga¬ 
nizzazione, da una vasta partecipazione 
di OM. 

Siamo spiacenti di non aver potuto da¬ 
re tempestivamente notizia di questo Ra¬ 
duno mediante il nostro bollettino. 


SILEKT KEY 

Il 20 luglio si è spento a Milano, 
dopo lunga ed atroce malattia, Ro¬ 
dolfo Sellari, IITV, il ben noto 
« Teresa Venerdì ». 

Nato a Bologna 43 anni fa, si de¬ 
dicò sin da giovane alla radiotec¬ 
nica. Lavorò nel campo radio per 
17 anni in Egitto e quindi in Ita¬ 
lia, prima commissionario della Su- 
perla per la Sicilia, quindi presso 
la Ducati a Cavallese ed a Milano 
ed in ultimo presso la Miai. 

Noto ed apprezzato tecnico, ol¬ 
tre che radiante di lunga data, Ro¬ 
dolfo Sellari lascia la moglie e tre 
figli tutti in tenera età. Ad essi la 
Sezione di Milano invia le sue più 
vive e sentite condoglianze. 

L’ARI, facendosi interprete del 
pensiero dei suoi associati, ha de¬ 
ciso di aprire una sottoscrizione a 
favore della famiglia Sellari che 
versa in disagiate condizioni eco¬ 
nomiche. 


UN INDICATORE DI 
SOVRAMODULAZIONE 


R. Bocheni, F3LR - Radio REF - Maggio 1951 


Il principale vantaggio di questo indicato¬ 
re di sovramodulazione, oltre alla semplicità, 
è che esso dà un’indicazione molto appari¬ 
scente in corrispondenza delle creste negative 
di BF che superano il valore dell’alta ten¬ 
sione di alimentazione. Con questo indicatore 
di sovramodulazione non è però possibile la 
predisposizione dell’indicazione per un valore 
determinato della percentuale di modulazione. 
Esso è applicabile solo ai trasmettitori modu¬ 
lati di placca. 

Da un esame dello schema si osserva che la 
griglia della valvola indicatrice EM4 (o qua¬ 
lunque altro occhio magico) è collegata al 
positivo dell’AT dello stadio finale in classe 
C, dopo il trasformatore d’uscita del modu¬ 
latore, attraverso una resistenza RI, il cui 
valore può essere compreso fra 4 e 5 M-ohm. 

La griglia della valvola EM4 si comporta 
come un diodo e si polarizza positivamente 
ad una tensione molto prossima allo zero. Il 
<ìollegare al positivo la griglia non può pro¬ 
durre alcun danno alla medesima, in quan¬ 
to la corrente è limitata dalla resistenza RI 
ad un valore molto basso, dell’ordine di 0,1 
mA per una AT di 500 V o di 0,2 mA per 
Tina AT di 1000 V. 

Sarà opportuno montare per RI due resi¬ 
stenze da 2 M-ohm, 1/4 di watt, disposte in 
serie se la tensione è di 500 V e quattro o 
cinque resistenze da 1 M-ohm, 1/4 di watt, se 
la tensione è compresa fra 1000 e 1500 V, in 
maniera di diminuire la tensione ai capi di 
ciascuna resistenza ed eliminare le possibilità 
di scariche, che avrebbero delle conseguenze 
disastrose per Focchio magico. 

Si hanno due possibilità per fare funzio¬ 
nare il sistema: 

I) R2 =: 40 k-ohm (1 W) e R3 = R = 0. 

Per il non indifferente debito di corrente 
delle due placche triodiche, la caduta di ten¬ 
sione attraverso R2 risulta grande e la tensio¬ 
ne ai capi dell’occhio magico è bassa, per cui 
esso non si accende. 

Appena appare la sovramodulazione il pun¬ 
to -)- AT modulato diventa negativo in corri¬ 
spondenza di ciascuna cresta BF negativa ec¬ 
cedente il valore dell’alta tensione di alimen¬ 
tazione e la griglia dell’occhio magico diven¬ 


ta anch’essa negativa. La corrente nei due 
triodi diminuisce fortemente, la tensione ai 
capi dell’occhio magico aumenta ed esso si 
accende durante ciascuna cresta che ecceda 
il 100% di modulazione. 

2) R2z=0 e R3 = R4=1 M-ohm (1/2 W). 

L’occhio magico è alimentato in maniera 
normale, salvo che per la griglia, ed il setto¬ 
re luminoso è molto ridotto, in quanto la gri¬ 
glia è appena leggermente positiva. Appena 
appare una cresta di sovramodulazione la gri¬ 
glia diviene negativa, come è stato spiegato 
prima, e il settore luminoso dell’occhio ma¬ 
gico si allarga in corrispondenza di ciascuna 
cresta di sovramodulazione. 

Le indicazioni luminose fornite dall’occhio 
magico sono più facili ad osservarsi nel pri¬ 
mo montaggio, in quanto nel secondo caso 
la chiusura dei settori luminosi ha luogo so¬ 
lamente durante il passaggio delle creste di 
sovramodulazione!, il che avviene solo per 
una frazione del semiperiodo negativo del- 
Falternanza di BF. 

In entrambi i casi si pressuppone una AT 
di alimentazione dell’occhio magico da 200 a 
250 V. 

Se l’AT disponibile fosse più elevata si au¬ 
menterà R2 di circa 25 k-ohm (1 W) per ogni 
100 V in più. 

Il filamento sarà alimentato mediante un 
qualunque avvolgimento di accensione. 



Ciircuìto elettrico cfeirindicatore di so¬ 
vramodulazione che viene descritto e 
che è rfovuto a FSLR; per i valori ve- 
cfasi il testo. 
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COS’È 


E COME 



PRATICA 


Ascoltando il traffico dilettantistico in telegrafia^ particolarmente in occasione di 
contest, ci si può rendere conto che molti OM non sanno cosa sia il BK, oppure ne hanno 
unHdea falsa ed incompleta. Questo segnale viene impiegato un po’ fuori luogo e un po’ 
per snobismo. 

Il BK può essere praticato sotto un’unica forma ed esso apporta un’interesse conside¬ 
revole al traffico in telegrafia, sia nel campo professionale che in quello dilettantistico, in 
quanto permette di conseguire un risparmio di tempo enorme, e spesso prezioso, evitanda 
che uno dei corrispondenti continui il suo messaggio quando l’altro non è in grado di 
riceverlo per un motivo qualunque. 

Ecco qui esposte le quattro condizioni tecniche per poter praticare il BK: 

1“ — Condizione essenziale. Il ricevitore si deve trovare in posizione normale 
di ricezione durante la manipolazione, fra una parola e l’altra. 

2° — Questa condizione deriva dalla precedente. Lo stadio pilota non deve di¬ 
sturbare l’ascolto negli intervalli di manipolazione. Per ottenere questa condizione è neces¬ 
sario o mariipolare il pilota o schermarlo molto efficacemente o far variare leggermenté 
la sua frequenza negli intervalli di manipolazione mediante l’inserzione di una piccola 
capacità sul circuito oscillante principale. 

La manipolazione sullo stadio pilota potrà essere eseguita senza ricorrere a speciali 
precauzioni nel caso di un oscillatore a quarzo, mentre con un VFO ciò diviene più arduo. 

3° — Il controllo automatico di volume deve essere disinserito oppure dever 
possedere una costante di tempo molto piccola. 

4® — Questa condizione, facoltativa nella maggioranza dei casi, non è però essen-- 
ziale per praticare il BK. Si tratta di far si che il ricevitore non capti troppa energia, data 
la vicinanza del trasmettitore. Questa condizione potrà essere ottenuta usando un relè d’an¬ 
tenna o cortocircuitando l’entrata del ricevitore negli istanti di manipolazione. 

Vediamo ora come si pratichi il BK. 

La chiamata generale si fa normalmente. La si può, volendo, terminare con il segnale: 
BK per indicare al corrispondente che si è in grado di lavorare in break in. 

Si può per esempio effettuare la chiamata nella maniera seguente: CQ CQ CQ de 
HB9XX HB9XX BK, passare all’accolto per qualche secondo e quindi ricominciare così 
di seguito, muovendo leggermente la sintonia del ricevitore fino ad ottenere una risposta. 

Stabilito così un collegamento in BK il nominativo verrà ripetuto solo di tanto in 
tanto, per fare sapere a quelli che vi ascoltano la provenienza dei vostri segnali. 

Al proprio corrispondente si farà sapere che gli si ripassa il manipolatore terminan¬ 
do mediante il segnale più, oppure K, oppure entrambi. 

Se non si riesce a ricevere il corrispondente per una regione qualsiasi {QRM, ecc.),. 
si interromperà il suo messaggio semplicemente mediante una serie di punti, e successiva¬ 
mente gli si spiegherà il motivo, chiedendogli di ripetere il messaggio a partire dall’ulti¬ 
ma parola ricevuta. 

Se l’interruzione è stata di una certa durata si rammenterà al proprio corrispondente 
il proprio nominativo, a meno che non vi sia molto QRM e che si tema di perdere il con¬ 
tatto e in questo caso la chiamata sarà un po’ più lunga. 

E’ evidente che procedendo in questo modo si risparmia del tempo e sopratutto della 
fatica inutile in quanto non si trasmette più a vuoto, quando il corrispondente non è più 
in gradò di ricevere a causa del QRM. Morale: tempo guadagnato e punti in vantaggio nel 
caso di un contest. 

Con un po’ di abitudine ciascuno si familiarizzerà rapidamente con questo interes¬ 
sante modo di effettuare i QSO e troverà un nuovo motivo d’interesse nei collegamenti,, 
tanto che in seguito non riuscirà più a concepire la telegrafia senza il BK. 


EFFETTI DELLA 
CORRENTE ELETTRICA 

SUL CORPO UMANO 

Condensato da POWER - Maggio 1951 

L’elettricità ha causato la prima vittima nel 1879. Da allora negli Stati Uniti e nel 
Canada l’elettricità colpisce ogni anno sette individui ogni milione di abitanti e metà degli 
incidenti denunciati ha esito letale. 

Per quanto riguarda gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano vi sono diver¬ 
si aspetti da considerare, e precisamente: 

1. Tensione e frequenza del circuito. 

2. Resistenza del corpo fra i punti di contatto. 

3. Via seguita dal passaggio di corrente. 

Sono stati registrati casi mortali anche su circuiti a frequenza industriale con ten¬ 
sione inferiore a 46 V. Generalmente si ritiene che tensioni di 24 V e inferiori non siano 
più pericolose. Ciò dal punto di vista puramente elettrico, senza tenere conto delle invo¬ 
lontarie contrazioni muscolari causate dal passaggio di corrente. 

La parte esterna della pelle, cioè l’epidermide, costituisce la più efficace protezione 
contro il passaggio di corrente. 

Quando l’epidermide è asciutta, la sua resistenza è relativamente alta. Per esempio, 
la parte callosa del palmo della mano presenta una resistenza di circa 15 k-ohm/inch qua¬ 
drato, ma se la pelle è bagnata, con acqua o sudore, la resistenza cade ai disotto del 150 ohm. 

La resistenza dell’epidermide aumenta durante il sonno ed è maggiormente elevata 
nelle parti del corpo che eventualmente fossero affette da paralisi. 

La resistenza del corpo varia altresi al variare della tensione. 

Per esempio, misurando la resistenza dall’una all’altra mano ed usando una sorgente 
di corrente alternata di 60 Hz si ottengono i seguenti valori: 10 k-ohm a 50 V, 1500 ohm a 
500 V e 1000 ohm a 1000 V. 

Con basse tensioni aumenta però la possibilità di ustioni, le quali diminuiscono il 
potere protettivo dell’epidermide. 

Con 120 V, per esempio, si possono formare ustioni in pochi secondi. 

Il valore della corrente che scorre attraverso il corpo è determinato dalla legge di 
Ohm, cioè la corrente in ampère è uguale alla tensione applicata diviso la resistenza del 
circuito. E’ proprio la quantità della corrente circolante per il corpo che determina l’en¬ 
tità dello shock. 

E’ altresì importante quale parte del corpo viene attraversata dalla corrente. 

Generalmente, se non vi sono organi vitali nel tratto del passaggio, le lesioni si ridu¬ 
cono a semplici scottature. 
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Un miliampère a 60 Hz determina una sensazione di scossa nel punto di contatto, ma 
il valore preciso varia con l’individuo e con la frequenza. 

La sensazione di scossa decresce con l’aumentare della frequenza e a 100.000 Hz pre¬ 
vale una sensazione di calore. 

Quando la corrente circola per il corpo, i muscoli che si trovano sul suo percorso 
si contraggono al punto che l’individuo colpito non riesce a staccarsi dalla sorgente a 
potenziale. 

Questo fenomeno comincia a manifestarsi, alla frequenza di 60 Hz, quando la cor¬ 
rente circolante è di 9 mA per un adulto ed è ben definito con 20 mA. 

Corrispondentemente a quest’ultimo valore avviene la formazione di ustioni che, co¬ 
me prima abbiamo spiegato, diminuiscono la resistenza nel punto di contatto, con la con¬ 
seguenza di aumentare la corrente circolante e quindi gli effetti dannosi. 

La massima corrente che un individuo può tollerare per breve tempo senza perdita 
della coscienza sta fra i 20-25 mA ed i 75-100 mA. 

E’ più dannosa' la CA e la CC? 

A proposito; si osserva che la contrazione muscolare è assai più marcata con la CA 
a frequenza industriale che non con la CC e quindi gli effetti sono più dannosi. 

Le lesioni causate dal passaggio della corrente elettrica sono una conseguenza diret¬ 
ta dello shock. Le lesioni sono di due tipi: ustioni, dovute alla formazione di un arco, che 
si forma generalmente nel punto di contatto e lesioni del tessuto che viene attraversato 
dalla corrente elettrica. 

Nella maggioranza dei casi i colpiti perdono la conoscenza, e ciò costituisce un in¬ 
dice che lo shock non è stato indifferente. 

In alcuni casi le vittime possono essere subito ricoverate, ma il più delle volte è 
necessario praticare prima la respirazione artificiale. 


Abbonatevi ! 

L’abbonamenio a Selezione Radio può decorrere da qua¬ 
lunque numero, anche arretralo. ApprofiUaie per com¬ 
pletare la vostra collezione finché sono ancora disponi¬ 
bili tutti i numeri di Selezione Radio finora usciti ! 


Abbonamento a 12 numeri L. 2.500 

Id. per r Estero » 2,800 

Abbonamento 6 numeri » 1.300 

per ’ Estero » 1.450 

Annata 1950 (12 numeri) » 2.500 

6 numeri del 1950 » 1.300 

Numeri arretrati cad. » 300 


1 versamenti vanno effetuati servendosi del ns. CCP 3/26666 intestato a Selezione 
Radio - Milano. Neilo spazio riservato alla causale del versamento si specificheranno 
j numeri che si desiderano ricevere. Non eseguiamo spedizioni contrassegno. 
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Tendenze nei Moderni 
RICEVITORI DI TELEVISIONE 

H. T. Greatorex, capo della Sezione Nazionale, Reparto Infor¬ 
mazioni Tecniche della BBC. 


Per quanto il disegno degli apparecchi di 
televisione sia ancora lungi dalVessere defi¬ 
nitivo, sono affiorate alcune tendenze degne di 
nota. In Gran Bretagna uno sforzo diretto ad 
abbassare i prezzi ha portato alVadozione del¬ 
la tecnica della ” corrente universale ” sia con¬ 
tinua che alternata, riguardante, nella mag¬ 
gior parte dei casi, i modelli di apparecchi 
più a buon mercato e quelli di prezzo medio. 
Le dimensioni, il peso e il costo sono in tal 
modo diminuiti mediante remissione del tra¬ 
sformatore principale, già per se stesso gran¬ 
de e dispendioso. L’altissima tensione per il 
tubo dei raggi catodici è ottenuta mediante la 
rettificazione del pulsante a ” flyback ” sulla 
linea di corrente. Questo viene generalmente 
ottenuto a mezzo di un rettificatore a una sola 
valvola il cui filamento viene acceso da un av¬ 
volgimento suppletivo sul trasformatore di 
linea. 

Alcuni apparecchi riceventi sono forniti di 
due delle dette valvole in un circuito dupli- 
catore. Per ottenere una maggiore tensione vie¬ 
ne spesso usato un diodo di efficienza, che 
permette di aumentare la tensione. La mag¬ 
gior parte dei tubi a raggi catodici sono del 
tipo alluminizzato, e il voltaggio di circa 9 
kilovolts è cosa abbastanza comune; le imma¬ 


gini appaiano più vive e possono essere ve¬ 
dute anche alla luce del giorno. Pochi grup¬ 
pi riceventi usano oggi meno di 6 kilovolts. 
Su alcuni degli apparecchi riceventi più di¬ 
spendiosi è in uso un oscillatore di AF per 
aumentare l’alta tensione e su uno di questi 
è usato il metodo del ” ringing cboke ”. 

Esistono grandi differenze fra le diverse 
marche per quanto riguarda i circuiti degli 
oscillatori di controllo. GU oscillatori di bloc¬ 
co sono probabilmente i più comuni, per quan¬ 
to alcuni fabbricanti usino ancora i thyratrons. 

Per quanto riguarda la parte AF dell’ap¬ 
parecchio ricevente, è ora più largamente in 
uso la supereterodina, mentre prima erano 
ugualmente comuni apparecchi riceventi del 
tipo a stadi accordati. Vi sono due ragioni 
principali per questo. La prima stazione di 
televisione installata, alVAlexandra Palace a 
Londra, usa frequenze di 41,5 MHz per il suo¬ 
no e di 45 MHz per la visione. Con queste 
frequenze non è difficile ottenere una suffi¬ 
ciente amplificazione, ma con le frequenze 
maggiori usate delle altre stazioni il proble¬ 
ma si dimostra più difficile. E’ però comun¬ 
que importante il fatto che si tende a produr¬ 
re degli apparecchi riceventi sintonizzabili che 
possono essere usati fra i 41 e f 68 MHz. Que- 


UR VE 

MILANO 

Corso Porla Vittoria 18 


TUTTI GLI APPARECCHI, GLI ACCESSORI ED 
I MATERIALI PER LA REGISTRAZIONE SU FILO, 
NASTRO E DISCO. CAMBIADISCHI, TESTINE 
PER REGISTRAZIONE, CARTUCCE PER PICK-UP. 
CUFFIE, MICROFONI, ALTOPARLANTI, 
apparecchi di INTERCOMUNICAZIONE 


Telefono 79.43.38 


CONCESSIONARI ESCLUSIVI PER L'ITALIA DELLE 
PRINCIPALI CASE AMERICANE DEL RAMO 


42 Selezione Radio 


Selezione Radio 43 





sto permette a uno stesso apparecchio rice¬ 
vente di poter essere usato in qualunque par¬ 
te della Gran Bretagna senza che sia neces¬ 
sario apportarvi alcuna modificazione dispen¬ 
diosa per accordarlo a una diversa frequenza, 
l limitatori di disturbo, sia per quanto riguar¬ 
da il suono che la visione, sono di uso ge¬ 
nerale. 

Infine gli apparecchi riceventi sono di¬ 
venuti più piccoli e più leggeri; questo ad 
onta della crescente impopolarità, del tubo da 
nove pollici. Modelli da tavolo, forniti di tu¬ 
bo da dodici pollici sono adesso più comuni, 
ma esiste pure una grande varietà di appa¬ 
recchi a consolle dei quali un numero sempre 
crescente usa tubi da sedici pollici. Alcuni di 
questi apparecchi, includono anche un radio 
ricevitore normale. In più molti apparecchi 
sono ora forniti di un filtro tinteggiato, co¬ 
munemente incorporato nella lastra di vetro, 
o di plastica, protettrice, che è posta davanti 
al tubo dei raggi catodici. 

Scopo del filtro e quello di migliorare il 
contrasto deWimmagine quando Vapparecchio 
è usato alla luce del giorno o alla luce arti¬ 
ficiale. Il colore del filtro può variare dal gri¬ 
gio chiaro fino al quasi nero e questo viene 
largamente annunciato nella reclame come ” te¬ 
levisione a schermo nero 


Durante Vanno passato sono apparsi vari 
ricevitori ’’ a proiezione ” che danno unHm- 
mogine fino alla misura di 46,90 X 35,29 cm su 
di uno schermo piano. Su questi televisori è 
adoperata Vottica di Schmidt, con un tubo a 
raggi catodici del diametro di 6,35 cm. Con 
questo tubo si ottiene unHmmagine molto chia¬ 
ra con un’AAT di 25 kilovolts; sono incor¬ 
porati circuiti di sicurezza per la protezione 
del tubo in caso di deficienza della base dei 
tempi. Lo schermo e fatto di vetro smeriglia¬ 
to, o più comunemente di plastica a rigatura 
lenticolare, allo scopo di ottenere un effetto 
di direzionalità controllata. Restringendo Van¬ 
golo visivo a 20® sul piano verticale ed a 60® 
orizzontalmente, la luce originata al di fuori 
di questi angoli ha effetto quasi nullo sulVim- 
magine e il contrasto ne viene migliorato. La 
televisione a colori e annunciata sulla stampa 
come prossima, ma per ora rimane nei labo¬ 
ratori. I costruttori lavorano in segreto sui va¬ 
ri problemi che richiedono ancora una solu¬ 
zione. 

Un costruttore ha dato una dimostrazione 
su di un circuito chiuso. Questo sembra il 
più adatto per la televisione a colori del pros¬ 
simo futuro ed e stato trovato di grande aiu¬ 
to nelVinsegnamento della chirurgia negli 
ospedali e anche per certi scopi e procedi¬ 
menti industriali. 
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MOLTIPLICATORE 
DEL "Q„ 

(Continua da pag. 24) 

ri ad 1 o 2 volt l’effettiva moltiplicazione del 
<5 si riduce a causa della curvatura della ca¬ 
ratteristica della valvola. 

Con una 6AK5 e con una tensione d’alimen¬ 
tazione di 200 volt si ottengono con facilità 
valori per Gm. Rk di 100. Con tensioni ano¬ 
diche più elevate si ottengono valori corri¬ 
spondentemente più elevati. 

Supponiamo di dover ottenere un fattore 
di moltiplicazione del Q modesto, mettiamo 
di 10. 

Ciò corrisponde a valori del Q dell’ordine 
dei 2.000 o 3.000 se le induttanze usate sono 
di buona qualità. 

In qiresto caso la percentuale della varia¬ 
zione del Q è solamente di circa 1/6 della 
percentuale di variazione di Gm che la pro¬ 
duce e ciò rende impossibile l’innesco delle 
oscillazioni. 

Per valori moltiplicatori del Q dell’ordine 
di 100, che corrispondono a valori del Q del¬ 
l’ordine di 30.000, la stabilità rimane eccel¬ 


lente in quanto la variazione percentuale di 
Gm è intorno a 2, mentre per aversi l’inne¬ 
sco delle oscillazioni occorrerebbe una varia¬ 
zione di Gm del 100%. 


AdaMafore per la 
regisfrazione magnetica 

(Continua da pag. 22) 

Vaiorii 

RI — 25 k-ohm, 5 W, a filo 
R2 — 10 k-ohm, 5 W, a filo 
R3 — 25 k-ohm, 1/2 W 
CI — 500 pF, mica 
C2 — 0,01 micro-F, 600 V 
C3 — 10 micro-F, 450 V, elettr. 

C4 — 150 pF, mica 

C5 — 0,25 micro-F, 600 V 

C6 — 0,002-0,01 micro-F, 400 V (v. testo) 

LI, L2 — Indulanza oscili, (v. testo) 

VI — Valvola 6V6-GT. 


mi 11 ^ li § 
mmm 

MILANO 

Via Camperio, 14 - Tel. 89.65.32 

• Materiale ''Surplus,, 

• Ricevitori professionali 

• Ponti Radio 

• Stabilizzatori automatici di tensione 

• Valvole americane 

« Materiale per OM 

• Telefoto 

Richiedete listino N. 6 - 1 Settembre 1951 


di A, Xorn3ghii 

Unica Sede: 

MILANO • Via Termopili, 38 
Telefono n. 28.79.78 

Costruzione trasformatori industriali di 

piccola e media potenza - Autotrasforma¬ 
tori - Trasformatori per Radio - Trasfor¬ 
matori per valvole Rimlock - Riparazioni 
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La STOCK RADIO evverfe la Speli. Cliente a che 
alla gamma di apparecchi già esisfenM, e precisa^ 
mente * 518 - 523.2 - 523.4 - 524.4 F si è ore ag¬ 
giunto il nuovo tipo. 

MOD. 513.2 

portatile di piccole dimensioni (cm. llx 14x25), 
mobile in radica con frontale in plastica. Circuito 
supereterodina a cinque valvole Rimiock a due gam¬ 
me d’ onda ( medie e corte ). 

Anche questo tipo viene fornito sotto forma di sca¬ 
tola di montaggio. A richiesta s’ invia il listino delte 
parti staccate, delle scatole di mon agg o e degli 
apparecchi. 



STOCK RADIO - MILANO 

VIA PANFILO CASTALDI, 18 
TELEFONO 27.98.31 


FEEDBACK... 

J>feirarticolo « Grid Dipper », tratto dal nu¬ 
mero di marzo di (( CQ » e pubblicato sul 
N. 5, a pag. 43, di Selezione Radio, abbiamo 
omesso i valori dei componenti usati in cir¬ 
cuito. 

Se ne sono accorti però i nostri lettori che 
ci hanno scritto numerosi. 

Chiediamo scusa delFinvolontaria omissione 
e pubblichiamo qui appresso i valori: 

LI, L2 — V. tabella induttanze 
Ci — 50 pF, variabile 

C2 — 100 pF, mica argentata o ceramico a 
coeff. zero di temperatura 
C3, C4 — 0,01 micro-F 
RI — 100 k-ohm, 1/2 W 
R2 — 5,1 M-ohm, 1/2 W 
R3, R4 — 1 M-ohm, 1/2 W 
R5 _ 4700 ohm, 1 W 


O F F E R T A 
D’ECCEZIONE! 



Da 3 a 5 MHz, senza 
valvole e senza pannel¬ 
li, funzionanle. 

L. 1500 

Nola importanle 

Il materiale posto in vendita proviene 
dal surplus e pertanto non ci rendiamo 
garanti del fimzionamento. Non forniamo 
dati o schemi; gli interessati potranno 
trovare la descrizione completa sul N. 6 
del 1951 della rivista « L'Antenna ». K' 
preferibile che i pagamenti siano antici¬ 
pati, ma possiamo eseguire anche spedi¬ 
zioni contrassegno. Non si concedono 
sconti di alcun genere. In caso di esauri¬ 
mento della partita gli importi che ci 
pervenissero verranno tempestivamente 
restituiti. 

Indirizzare o([erfe a: 

L. ALBIERO 

MILANO - PIAZZALE SEMPIONE, 4 


Oscillatore RC 
semplice 

(Continua da pag, 17) 

In luogo della 6C5 si può adoperare qua¬ 
lunque altro tipo di triodo, o pentodo con¬ 
nesso da triodo. 

Il condensatore di uscita deve avere la più 
alta capacità possibile; per i bassi valori 
d’impedenza il valore di 2 micro-F è il mini¬ 
mo ammissibile. 

L’uscita è ricavata mediante un selettore a 
5 posizioni che permetterà la scelta fra le im¬ 
pedenze di 200, 400, 600 e 1.000 ohm ed una 
uscita ad alta impedenza. 

L’apparecchio verrà realizzato su un pic¬ 
colo chassis di circa cm 30 X 13 munito di 
un panello frontale di circa cm 30 X 25; la 
fìg. 2 mostra la disposizione che si consiglia 
di adottare. 

I vari condensatori saranno saldati diret¬ 
tamente sul commutatore per evitare di pro¬ 
lungare inutilmente i collegamenti. 

La filatura è semplice e non presenta rilie¬ 
vi degni di nota. 

II filtraggio dovrà essere accurato per evi¬ 
tare che il segnale della frequenza rete si ven¬ 
ga a sovrapporre alla tensione di oscillazione. 

Viene adoperato un filtro composto da una 
induttanza da 10 H e da due condensatori 
elettrolitici da 8 micro-F ciascuno, che è pie¬ 
namente sufficiente. 

Questo apparecchio è stato realizzato dagli 
stabilimenti C.R.C. di Bruxelles. 


DisposiMvo di 
chiamafa aufomaMca 

(Continua da pag. 13) '' 

V alori : 

RI — 15 ohm 

R2 — 10 ohm 

R3 — 10 ohm 

R4 — 0,25 M-ohm, 1/2 W 

R5 —- 5 k-ohm, a filo 

R6 — 50 k-ohm, 2 W 

Gl — 0,5 micro-F 

C2 — 0,1 micro-F 

C3 — 0,1 micro-F 

C4 — 1.000 micro-F, 10 V 

C5 — 0,02 micro-F, 200 V 

C6 — 0,005 micro-F, 200 V 

C7 — 0,02 micro-F, 400 V 

SRI — Rettif. selenio 10 V, 1-2 A 

SR2 — 1N34 o rettif. selenio 50 mA 

Tl, T2 — Trasf. uscita senza le lamelle ad « I » 


_ VjOKax 

MILANO 

VIALE PIAVE, 14 - TELEF. 79.35.05 

■ 

STRUMENTI DI 
MISURA 


SCATOLE MONTAGGIO 


ACCESSORI 
E PARTI STACCATE 
PER RADIO 


Cosirullori, Riparalori, Rivendilori, 

richiedeteci il Catalogo Generale 1951 


a. g. GROSSI 

la scala ineguagliabile 

il laboraforio più affrezzafo per 
la (abbricazione di crisfalii per 
scale parlanH 

procedimenfi di sfampa propri, 
crisLalli inalferabili pei iipi più 
moderni, argeniaii, neri, ecc. 

nuovo sistema di protezione del¬ 
l’argentatura con speciale verni¬ 
ce protettiva che assicura una 
inalterabilità perpetua. 

il fabbricanle di fiducia della grande induslria 

■ carl’elli reclame su veho argenfafo 

■ scale complete con porfa scala per 
piccoli laboratori 

■ la maggior rapidità nelle consegne 

a* g« GROSSI 

Laboratorio Amministrazione 

MILANO,v.le Abruzzi 44-tei.21501 -260696 

Succ. Argentina: BUENOS AYRES - Avalos 1502 
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RADIO HUMOR 


RHDID SERVICE L 



<£ Noooo...! I condensatori sono buoni.» 

(Radio Electronics) 


RICERCHE 

ATOMICHE 

BUSSATE 

ADAGIO 

0 


(Settimana Enig'mistica) 



RICCOL.I ANIMUISIGI 

I piccoli annunci sono completamente gra^ 
tuiti, non devono superare le cinque righe e 
devono portare Vindirizzo delVinserzionista. 

Ogni richiesta d’inserzione dovrà essere oc- 
compagnata dalle generalità complete del ri¬ 
chiedente. 

CEDO trasmettitore 40, 20, 10 m, finale 
4C100 ■ VFO Clapp NBFM - BC-312 modifi- 



(Wireless World) 


cato con alimentatore - Converter 40, 20, 10 m 
- Trasmettitore portatile 15 watt fonia 40, 20, 
10 m survoltore. S. Corbetta - Piazza Aspro¬ 
monte, 30, Milano, Telefono 20.63.38. 


REGISTRATORE Harrison con piastra Cre- 
scent per filo e disco, in bauletto per il tra¬ 
sporto, come nuovo, cedo L. 90.000. L. Al- 
biero - P.le Sempione 4, Milano. 


Concess. per la distribuzione: Italia: Colibrì Periodici - Via Chiossetto, 14 - Milano 

Svizzera: Melisa - Messag. Librarie S.A. - Via Vegezzi, 4 - Lugano 
Tipografìa A. Milesi & Figli - Via Campo Lodigiano, 5 - Telefono 82.613 - Milano 



Presso la 

MICROFARAD 

FABBRICA ITALIANA CONDENSATORI S.p.A. 

Via Derganino N. 20 - Telefono 97.01.14 - 97.00.77 

troverete tutti i condensatori e tutti i resistori occorrenti ai 
vostri montaggi: 

■ Per radio audizione circolare 

■ Per trasmissioni radiantistica e professionale 

■ Per amplificazione sonora 

■ Per televisione 



















































































SEZIONE PARTI STACCATE 



Complesso dì AF oscillatore e MF per 
apparecchi portatili 

Antenna a telaio per la gamma Onde Medie. 
Oscillatore accoppiabile all’antenna a telaio. 
Coppia di Medie Frequenze 456 kc. regola¬ 
zione con compensatori su steatite. 


Gruppo dì AP e Mixer su 13 canali per 
apparecchi di televisione 

Completo di: 

a) cambio d’onda a tamburo rotante 

b) valvola (6AK5) e circuito di A. F. 

c) valvola (6J6) mescolatrice 

d) variabile a variazione di dielettrico; a- 
datto per MF di 25 Me. I circuiti dei 13 
canali sono tutti regolabili. 


Bobina oscillatrice a 30 Kc 

per registratori magnetici e supporto speciale per le testine 
di incisione-riproduzione. 


innesto maschio e femmina 

per attacchi di fili schemati con minima possibilità di 
ronzio. 

Specialmente indicato per prese pick-up, microfoni, uscite 
supplementari, ecc. Massima facilità di installazione su 
chassis metallici. 





uiii Soc. r. 1. 

Milano.- piazza 5 Giornate n. 1 - tei. 55.671 - 58.07.62 




